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CONVERSION 

DES 

PRIX    &    MESURES     FRANÇAIS 

EN 

PRIX     &      MESURES      ANGLAIS 

SUR  LA  BASE  DE  LA  LIVRE  STERLING 

PAR 

A.     MONIER 


lre<Parl\ 

2e  "Part 
3e  <Pait 
4e  "Part 
5e  'Part 


e:  Conversion  de  Monnaie  Française  en  Monnaie  Anglaise . 

Conversion  du    Mètre   en   Yard. 

Conversion   du    Prix    au    Mètre   en   Prix    au    Yard, 
e:  Conversion  de    Poids   au   Mètre  en   Poids   au  Yard. 

Conversion  de  Poids  en  Grammes  en  Poids  en  Onces. 


Georges     FKERE 

iMPRlMKl'IÎ-Ém'JKUR 

7,    RUE    DE    LHOTBL-DE-VILLE 

TOURCOING    (nord) 


Modèle   Déposé 


CE  barème,  indispensable  à  toutes  les  maisons  travaillant  avec 
l'Angleterre  ou  les  pays  de  langue  anglaise,  permet  de 
traduire  en  monnaie  anglaise,  n'importe  quelle  somme  en  francs, 
et  à  tous  les  cours  de  la  £  sterling,  de  75  à  150  francs  inclus. 

Exemple  :  On  veut  traduire  47  fr.  85  au  cours  de  la 
£  à  85  francs.  A  la  page  réservée  à  ce  cours,  nous  lisons  : 
47  fr.  75  =  11  Sh.  2  deniers  7/8  ;  le  huitième  de  denier 
équivalant  à  4  centimes  4,  nous  ajoutons  mentalement  deux  hui- 
tièmes pour  les  10  centimes  (différence  entre  47,75  et  47,85), 
et  nous  obtenons  11  Sh.  3  deniers  1/8. 

2e  exemple  :  Traduire  96  fr.  15  au  cours  de  la  £  à 
89  fr.  Nous  lisons  à  96  fr.  25  :  1  £  1  Sh.  7  deniers  1/2; 
le  huitième  de  denier  valant  0,046,  nous  déduisons  2/8  pour 
les  10  c.  (différence  entre  96,15  et  96,25),  et  nous  obtenons 
1  £  1  Sh.  7  deniers  2/8. 

Pour  permettre  plus  de  précision  dans  les  opérations,  les 
deniers  ont  été  divisés  en   1/2,    1/4  et   1/8. 


Byoyswoys^roM^^^ 


:  £5  2£i:]Oj  ASiAîlAftAtlAiiAtlAlIAi  g5a5ilAi  lAitt  ^jAuAllAlAilAllAlir^iAîlAll^  i 

Pour  les  F fabricants,  Négociants  en  tissus  vendant  en  yards, 
nous  avons  adjoint  à  ce  barèrne  : 

2°  Un  tableau  donnant  la  conversion  des  mètres  en  yards, 
pour  n'importe  quel  métrage,  la  conversion  étant  faite  à  partir 
de  10  cm.  jusque  100  m.  Ayant  500  m.  à  convertir,  par 
exemple,  il  est  évident  qu'on  prendra  5   fois    1 00  m. 

3°  Un  tableau  donnant  la  conversion  de  prix  au  mètre,  en 
yards. 

Exemple  :  1  mètre  coûtant  61  fr. 

1   yard    coûtera  55  fr.  78. 

Ces  conversions  sont  faites  par  fractions  de  0  fr.  25,  à 
partir  de  25  centimes  jusque  100  francs  ;  c'est  dire  que  n'im- 
porte quelle  somme  peut  être  traduite. 

Si  on  devait  traduire  61  fr.  15,  par  exemple,  on  ajoute- 
rait les  1  5  centimes  au  résultat  ci-dessus,  et  on  obtiendrait  55,93, 
solution  la  plus  rapprochée. 


Nous   y   avons   joint   également   des   barèmes   de   poids   et 
mesures  : 

4°  Un  tableau  donne  le  renseignement  suivant: 

1   mètre  de  tissu  pesant  430  grs 
1    yard  de  ce  tissu  pèsera  393  grs. 

Ce  travail  est  fractionné  de  5  en  5  grs  à  partir  de  5  grs 
jusque   1   kg. 

5°   Un  autre  tableau  donnera   la   conversion  de   poids  en 
onces  et  drams,  à  partir  de  5  grs  jusque   1    kg. 

Exemple  :  Un  tissu  pesant  500  grs,  la  conversion  donne 
17  onces  10  drams,  (le  dram  étant  le   16e  de  l'once). 
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CONVERSION 

DE 

MONNAIE   FRANÇAISE 


MONNAIE    ANGLAISE 
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3.  8.1 
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51,25 
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71,25 
71,50 
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91,00 
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12.114 
13.— .1 
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17.  3.1 
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87,50 
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17.  8.i 
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11.10.1 


68,00 
68,25 
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70,00       14.  l.f    80,00       16.  2. 


88,00 
88,25 
88,50 
88,75 


17.  9.1 
17.10. 
17.104 
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18.— .1 
18.  1. 
18.  1.1 
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45,50 

8.11. 

5,75 

1. 

l.i 

15,75 

3.  1. 

25,75 

5.— 4 

35,75 

7.-.1 

45,75 

8.11.1 

6,00 

1. 

2-i 

16,00 

3.  l.| 

26,00 

5.  1.1 

36,00 

7.-4 

46,00 

9.-4 

6,25 

1. 

24 

16,25 

3.  24 

26,25 

5.  14 

36,25 

7.  14 

46,25 

9.-.1 

6,50 

1. 

34 

16,50 

3.  2.1 

26,50 

5.  2.1 

36,50 

7.  1.1 

46,50 

9.  1.1 

6,75 

1. 

3.1 

16,75 

3.  3.| 

26,75 

5.  3. 

36,75 

7.  24 

46,75 

9.  2. 

7,00 

1. 

4.J 

17,00 

3.  4P 

27,00 

5.  34 

37,00 

7.  3. 

47,00 

9.  2.8 

7,25 

1. 

5. 

17,25 

3.  4.| 

27,25 

5.  4.1 

37,25 

7.  3.| 

47,25 

9.  3.1 

7,50 

1. 

5.1 

17,50 

3.  5.1 

27,50 

5.  44 

37,50 

7.  44 

47,50 

9.  3.f 

7,75 

1. 

64 

17,75 

3.  5.J 

27,75 

5.  5.J 

37,75 

7.  4.1 

47,75 

9.  4.1 

8,00 

1. 

6-ï 

18,00 

3.  64 

28,00 

5.  5.1 

38,00 

7.  5.1 

48,00 

9.  5. 

8,25 

1. 

7  3 

18,25 

3.  7. 

28,25 

5.  64 

38,25 

7.  6. 

48,25 

9.  54 

8,50 

1. 

8. 

18,50 

3.  7 4 

28,50 

5.  7. 

38,50 

7.  64 

48,50 

9.  6.1 

8,75 

1. 

8.1 

18,75 

3.  8.1 

28,75 

5.  7.| 

38,75 

7.  7.1 

48,75 

9.  6.f 

9,00 

1. 

9.1 

19,00 

3.  8.f 

29,00 

5.  84 

39,00 

7.  7.f 

49,00 

9.  74 

9,25 

1. 

94 

19,25 

3.  9.|  j  29,25 

5.  8.1 

39,25 

7.  8.| 

49,25 

9.  7.1 

9,50 

l.lO.g  :  19,50 

3.  9.1  !  29,50 

5.  9.1 

39,50 

7.  9.     49,50 

9.  84 

9,75 

1.11.    j  19,75 

3.104   29,75 

5.10. 

39,75 

7.  94 

49,75 

9.  9. 

10,00 

1.114 

20,00 

3.11. 

30,00 

5.10.| 

40,00 

7.10.J 
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9.  9.| 
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60,25 

11.  94 

70,25 

13. 

94 

80,25 

15.  8.1 

90,25 

17.  8.1 

50,50 

9.10.1 

60,50 

11.10.1 

70,50 

13. 

9.1 

80,50 

15.  9.1 

90,50 

17.  9. 

50,75 

9.11.1 

60,75 

11.11. 

70,75 

13.104 

80,75 

15.10. 

90,75 

17.  94 

51,00 

10.— 

61,00 

11.11.4 

71,00 

13.11. 

81,00 

15.10.| 

91,00 

17.10.1 

|51,25 

10.— .| 

61,25 

12.-.| 

71,25 

13.11.1 

81,25 

15.11.1 
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17.104 

51,50 

10.  l.| 

61,50 

12.-4 

71,50 

14. 

i 

81,50 

15.114 

91,50 

17.114 

51,75 

10.  14 

61,75 

12.  14 

71,75 

14. 

*8 

81,75 

16.— .1 

91,75 

17.11.1 

52,00 

10.  2.1 

62,00 

12.  1.1 

72,00 

14. 

1    3 

82,00 

16.  1. 

92,00 

18.— .4 

152,25 

10.  3.    !  62,25 

12.  2.4 

72,25 

14. 

2.      82,25 

16.  14 

92,25 

18.  1. 

52,50 

10.  M 

62,50 

12.  3. 

72,50 

14. 

2.1 

82,50 

16.  2.1 

92,50 

18.  1.1 

!52,75 

10.  4.| 

62,75 

12.  3.| 

72,75 

14. 

3.1 

82,75 

16.  24 

92,75 

18.  24 

53,00 

10.  4.| 

63,00 

12.  44 
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14. 

34 

83,00 

16.  34 

93,00 

18.  2.1 

153,25 

10.  M 

63,25 

12.  4.1 

73,25 

14. 

4.1|83,25 

16.  3.1 

93,25 

18.  3.1 

53,50 

10.  5.1 

63,50 

12.  5.1 

73,50 

14. 

5.      83,50 

16.  4.4 

93,50 

18.  4. 

53,75 

10.  M 

63,75 

12.  6. 

73,75 

14. 

54!  83,75 

16.  5. 

93,75 

18.  4.| 

154,00 

10.  7. 

64,00 

12.  6.| 

74,00 

14. 

6.1184,00 

16.  5.1 

94,00 

18.  5.1 

54,25 

10.  7.1 

64,25 

12.  7.1 

74,25 

14. 

6.|  |84,25 

16.  64 

94,25 

18.  54 

154,50 

10.  8.J 

64,50 

12.  74 

74,50 

14. 

74 

84,50 

16.  6.1 

94,50 

18.  6.| 

54,75 

10.  S* 

64,75 

12.  S.% 

74,75 

14. 

M 

84,75 

16.  7.1 

94,75 

18.  7. 

!  55,00 

10.  9.| 

65,00 

12.  9. 

75,00 

14. 

M 

85,00 

16.  8. 

95,00 

18.  74 

55,25 

10.10. 

65,25 

12.  9.* 

75,25 

14. 

9. 

85,25 

16.   8.1 

95,25 

18.  8.1 

55,50 

10.10.1 

65,50 

12.10.| 

75,50 

14. 

9.1 

85,50 

16.  9.1 

95,50 

18.  84 

55,75 

10.11.1 

65,75 

12.104 

75,75 

14.104 

85,75 

16.  9.f 

95,75 

18.  94 

56,00 

lO.ll.f 

66,00 

12.114 

76,00 

14.10.1 

86,00 

16.10.| 

96,00 

18.  9.1 

J56,25 

11.— .1 

66,25 

12.11.1 

76,25 

14.11.1 

86,25 

16.11. 

96,25 

18.10.4 

56,50 

11.  1. 

66,50 

13.— .4 

76,50 

15. 

86,50 

16.11.4 

96,50 

18.11. 

|56,75 

il.  1.4 

66,75 

13.  1. 

76,75 

15.- 

5 

•s 

86,75 

17.-.! 

96,75 

18.11.1 

157,00 

11.  2.1 

67,00 

13.  1.1 

77,00 

15. 

1.1 

87,00 

17.— .| 

97,00 

19.— 4 

!57,25 

11.  2.f 

67,25 

13.  24 

77,25 

15. 

14 

87,25 

17.  1.4 

97,25 

19.— .1 

157,50 

11.  34 

67,50 

13.  2.1 

77,50 

15. 

2.| 

87,50 

17.  1.1 

97,50 

19.  1.1 

57,75 

11.  3.1 

67,75 

13.  3.1 

77,75 

15. 

3. 

87,75 

17.  2.4 

97,75 

19.  2. 

58,00 

11.  44 

68,00 

13.  4. 

78,00 

15. 

3.4 

88,00 

17.  3. 

98,00 

19.  2.| 

58,25 

11.  5. 

68,25 

13.  4.1 

78,25 

15. 

m 

88,25 

17.  3.| 

98,25 

19.  3.1 

58,50 

11.  5.1 

68,50 

13.  5.1 

78,50 

15. 

44 

88,50 

17.  44 

98,50 

19.  3.f 

58,75 

11.  64 

68,75 

13.  5.f 

78,75 

15. 

54 

88,75 

17.  4.1 

98,75 

19.  4.1 

59,00 

11.  6.1 

69,00 

13.  6.% 

79,00 

15. 

5.1 

89,00 

17.  5.1 

99,00 

19.  5. 

59525 

11.  7.§ 

69,25 

13.  7. 

79,25 

15. 

6.+ 

89,25 

17.  6. 

99,25 

19.  5.4 

59,50 

11.  8. 

69,50 

13.  7.* 

79,50 

15. 

7. 

89,50 

17.  6.1 

99,50 

19.  6.1 

59,75 

11.  8.1 

69,75 

13.  8.1 

79,75 

15. 

7-1 

89,75 

17.  7.1 

99,75 

19.  6.| 

||60,00 

11.  9.1 

70,00 

13.  8.f 

80,00 

15. 

84 

90,00 

17.  74 

100. 

19.  74 
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0,25 

5 

•s 

10,25 

1.11.1 

20,25 

3.11.| 

30,25 

5.104 

40,25 

7.  94 

0,50 

-.  1.1 

10,50 

2.— A 

20,50 

3.114 

30,50 

5.11.1 

40,50 

7.10.1 

0,75 

— .  1.} 

10,75 

2.  1. 

20,75 

4  —  § 

30,75 

5.11.| 

40,75 

7.11. 

1,00 

— .  2.1 

11,00 

2.  1.1 

21,00 

4.--Ï 

31,00 

6.-4 

41,00 

7.11.1 

1,25 

-.  2.1 

11,25 

2.  24 

21,25 

4.  1.1 

31,25 

6.-.I 

41,25 

8.-J 

1,50 

— .  3.J 

11,50 

2.  2.f 

21,50 

4.  2.1 

31,50 

6.  1.1 

41,50 

8.-4 

1,75 

— .  4.| 

11,75 

2H§ 

21,75 

4     2  5 

31,75 

6.  2. 

41,75 

8.  14 

2,00 

— •  4.1 

12,00 

2.  4. 

22,00 

4.  34 

32,00 

6.  2.1 

42,00 

8.  l.| 

2,25 

— .  54 

12,25 

2.  4.4 

22,25 

4.  3.1 

32,25 

6.  3.1 

42,25 

8.  24 

2,50 

— .  5.1 

12,50 

2.  5.| 

22,50 

443 

32,50 

6.  3.| 

42,50 

8.  3. 

2,75 

fi  3 

.    v.8 

12,75 

2.  5.J 

22,75 

4.  5. 

32,75 

6.  44 

42,75 

8.  3.1 

3,00 

— .  7. 

13,00 

2.  6.i 

23,00 

4.  5.-1 

33,00 

6.  4.1 

43,00 

8.  44 

3,25 

— .  7.| 

13,25 

2.  6.1 

23,25 

4.  6.1 

33,25 

6.  54 

43,25 

8.  4.f 

3,50 

-•  8.| 

13,50 

2.  7.* 

23,50 

4.  64 

33,50 

6.  6. 

43,50 

8.  54 

3,75 

— .  8.î 

13,75 

2.  8. 

23,75 

4.  7.1 

33,75 

6.  64 

43,75 

8.  6. 

4,00 

— .  9.| 

14,00 

2.  8.§ 

24,00 

4.  7.1 

34,00 

6.  74 

44,00 

8.  64 

4,25 

— •  9.Ï 

14,25 

2.  94 

24,25 

4.  8.* 

34,25 

6.  74 

44,25 

8.  7.1 

4,50 

—.104 

14,50 

2.  94 

24,50 

4.  9.| 

34,50 

6.  8.1 

44,50 

8.  74 

4,75 

—.11.1 

14,75 

2.10.1 

24,75 

4.  9.1 

34,75 

6.  9. 

44,75 

8.  84 

5,00 

—.11.1 

15,00 

2.11. 

25,00 

4.104 

35,00 

6.  94 

45,00 

8.  8.1 

5,25 

1.-4 

15,25 

2.114 

25,25 

4.10.1 

35,25 

6.10.1 

45,25 

8.  9.1 

5,50 

l.-.ï 

15,50 

3.-.| 

25,50 

4.11.1 

35,50 

6.104 

45,50 

8.10. 

5,75 

1.  1-1 

15,75 

3.— .| 

25,75 

5.— 

35,75 

6.114 

45,75 

8.10.1 

6,00 

1.  2. 

16,00 

3.  14 

26,00 

5.-.1 

36,00 

6.11.1 

46,00 

8.11.1 

6,25 

1.  2.1 

16,25 

3.  1.1 

26,25 

5.  l.j 

36,25 

7.-4 

46,25 

8.114 

6,50 

1.  3.| 

16,50 

3.  2.* 

26,50 

5.  14 

36,50 

7.  1. 

46,50 

9.-.I 

6,75 

1.  3.J 

16,75 

3.  3. 

26,75 

5.  2.| 

36,75 

7.  1.1 

46,75 

9.— .1 

7,00 

1.44 

17,00 

3.  3.1 

27,00 

5.  2.1 

37,00 

7.  24 

47,00 

9. 1.1 

7,25 

1      4  T 

17,25 

3.  44 

27,25 

5.  34 

37,25 

7.  2.| 

47,25 

9. 2.1 

7,50 

1.  54 

17,50 

3.  4.f 

27,50 

5.  4.1 

37,50 

7.  3.1 

47,50 

9. 2.1 

7,75 

1.  6. 

17,75 

3.  5.% 

27,75 

5.  4.1 

37,75 

7.  4. 

47,75 

9. 3.1 

8,00 

1.  64 

18,00 

3.  6. 

28,00 

5.  54 

38,00 

7.  44 

48,00 

9. 3.1 

8,25 

1.  7,1 

18,25 

3.  64 

28,25 

5.  5.1 

38,25 

7.  5.1 

48,25 

9. 4.1 

8,50 

1.  7.| 

18,50 

3.  7.1 

28,50 

5.  6.1 

38,50 

7.  5.| 

48,50 

9. 5. 

8,75 

1.  8.1 

18,75 

3.  74 

28„75 

5.  7. 

38,75 

7.  64 

48,75 

9. 5.1 

9,00 

1.  9. 

19,00 

3.  84 

29,00 

5.  7.1 

39,00 

7.  6.1 

49,00 

9.  6.i 

9,25 

1.  9.J 

19,25 

3.  8.1 

29,25 

5.  8.1 

39,25 

7.  74 

49,25 

9.  6.J 

9,50 

1.10.1 

19,50 

3.  9.1 

29,50 

5.  84 

39,50 

7.  8. 

49,50 

9.  7.1 

9,75 

l.lO.f 

19,75 

3.10. 

29,75 

5.  9.1 

39,75 

7.  8.1 

49,75 

9.  7.1 

10,00 

1.114 

20,00 

3.10.1 

30,00 

5.  9.1 

40,00 

7.  94 

50,00 

9.  8.4 
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50,25 

9. 

9.| 

60,25 

11.  8.| 

70,25 

13.  7.f 

80,25 

15.  7. 

90,25 

17.  64 

50,50 

9. 

9.| 

60,50 

11.  9. 

70,50 

13.  8.i 

80,50 

15.  7.1 

90,50 

17.  6.1 

50,75 

9.104 

60,75 

11.  94 

70,75 

13.  S.g 

80,75 

15.  8.1 

90,75 

17.  74 

51,00 

9.10.1 

61,00 

11.10.1 

71,00 

13.  9.g 

81,00 

15.  8.f 

91,00 

17.  8. 

51,25 

9.11.| 

61,25 

11.10.} 

71,25 

13.10. 

81,25 

15.  9.1 

91,25 

17.  8.| 

51,50 

10.- 

61,50 
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71,50 

13.10.1 

81,50 

15.  9.1 

91,50 

17.  94 

51,75 
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61,75 

11.11.1 
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81,75 
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53,50 
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9.  4.| 

9,50 

1 

94 

19,50 

>>. 

8.| 

29y50 

5    7  3 

39s50 

7.  64 

49,50 

9.  54 

9?75 

1.104 

19,75 

o 
o. 

9.1 

29,75 

5.   8. 

,39,75 

7.  6,1 

49,75 

9.  54 

10,09 

1.10.1 

20,00 

3. 

9.1 

30,00 

5.  8.1 

40,00 

7.  7.1 

50,00 

9.  64 
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1/3    0,0547 

50,25 
50,50 
50,75 

9.  64 
9.  7.g 
9.  8. 

60,25 
60,50 
60,75 

11.  5.Î 
11.  64 
11.  6.* 

70,25 
70,50 
70,75 

13.  4.1 

13.  5.i 
13.  54 

80,25 
80,50 
80,75 

15. 
15. 
15. 

3.1 

4. 

4-1 

90,25 
90,50 
90,75 

17.  24 
17.  2.1 
17.  3.1 

(51,00 
51,25 
51,50 
51,75 

9.  8.§ 
9.  9.| 
9.  9.f 
9.104 

61,00 
61,25 
61,50 
61,75 

H.  7.| 

11.  8. 
11.  8.1 
11.  9.i 

71,00 
71,25 
71,50 
71,75 

13.  6.i 
13.  64 
13.  7.1 
13.  8. 

81,00 
81,25 
81,50 
81,75 

15. 
15. 
15. 
15. 

5.i 
5.f 
64 

6  2 

91,00 
91,25 
91,50 
91,75 

17.  4. 
17.  4.1 
17.  5.i 
17.  5.f 

52,00 
52,25 
52,50 
52,75 

9.10.1 
9.11.| 
10.— 
10.— .1 

62,00 
62,25 
62,50 
62,75 

11.  9.| 
11.10.J 
11.10.1 
11.11.1 

72,00 
72,25 
72,50 
72,75 

13.  84 
13.  9.i 

13.  94 
13.104 

82,00 
82,25 
82,50 
82,75 

15. 
15. 
15. 
15. 

7   3 

'  *8 

8. 

84 

9.i 

92,00 
92,25 
92,50 
92,75 

17.  64 
17.  64 
17.  7.1 

17.  8. 

53,00 
53,25 
53,50 
53,75 

10.  l.| 

io.  14 

10.  24 
10.  2.1 

63,00 
63,25 
63,50 
63,75 

12.— 
12.— 4 

12.  l.i 
12.   l.| 

73,00 
73,25 
73,50 
73,75 

13.10.1 
13.11.| 
14.— 
14.-.! 

83,00 
83,25 
83,50 
83,75 

15.  9.J 
15.104 
15.10.1 
15.11.| 

93,00 
93,25 
93,50 
93,75 

17.  8.1 
17.  9.1 
17.  9.1 

17.104 

54,00 
54,25 
54,50 
54,75 

10.  3.1 
10.  4. 
10.  4.1 
10.  5.| 

64,00 
64,25 
64,50 
64,75 

12.  2.J 

12.  24 
12.  3.1 
12.  4. 

74,00 
74,25 
74,50 
74,75 

14.  l.i 

14.  14 
14.  2.} 
14.  2.1 

84,00 
84,25 
84,50 
84,75 

16.- 

16.- 

16. 
10. 

- 

•8 
1-1 

14 

94,00 
94,25 
94,50 
94,75 

17.10.| 
17.11.| 
18.— 
18.— .f 

55,00 
55,25 
55,50 
55,75 

10.  5.f 
10.  64 
10.  64 
10.  7.| 

10.  S. 
10.  8.| 
10.  9.| 
10.  94 

65,00 
65,25 
65,50 
65,75 

12.  4.g 

12.  5.| 
12.  54 
12.  6.i 

75,00 
75,25 
75,50 
75,75 

14.  3.1 
14.  4. 
14.  4.1 
14.  5.i 

85,00 
85,25 
85,50 
85,75 

16. 
16. 
16. 
16. 

24 
2.1 

3.| 
4. 

95,00 

95,25 
95,50 
95,75 

18.  l.i 
18.  14 
18.  24 
18.  2.1 

56,00 
56,25 
56,50 
56,75 

66,00 
66,25 
66,50 
66,75 

12.  64 
i  p     7  3 

12.  8. 
12.  8.| 

76,00 
76,25 
76,50 
76,75 

14.  54 
14.  64 
14.  64 
14.  7.1 

86,00 
86,25 
86,50 
86,75 

16. 
16. 
16. 
16. 

5.i 
5.f 
64 

96,00 
9S;25 
96,50 
96,75 

18.  3.1 
18.  4. 
18.  4.1 
18.  5.i 

57,00 
57,25 

57,50 
57,75 

10.104 
10.10.1 
10.11.1 

11  — 

67,00 
67,25 
67,50 
67,75 

12.  9.i 
12.  94 
12.10.J 
12.10.1' 

77,00 
77,25 
77,50 
77,75 

14.  8. 

14.  8.g 
14.  9.i 
14.  94 

87,00 
87,25 
87,50 
87,75 

16. 
16. 
16. 
16. 

64 
7-1 

8. 
8.1 

97,00 
97,25 
97,50 
97,75 

18.  54 
18.  64 

18.  6.1 
18.  7.1 

58,00 
58,25 
153,50 
58,75 

11-— -1 

11.  1.1 

11.  1.} 

11.  2.4 

68,00 
68,25 
68,50 
68,75 

12.11.1 
13.— 
13.— 4 

13.  l.i 

78,00 
78,25 
78,50 
78,75 

14.10.-1- 
14.10.| 
14.11.1 
15  — 

8S,00 
88,25 
88,50 
88,75 

16.  9.i 
16.  94 

16.104 
16.10.1 

83,00 
93,25 
98,50 
98,75 

18.  S. 
18.  8.5 
18.  9.i 
18.  9.| 

59,00 
59,25 
59,50 
59,75 

11.  2.1 
11.  3.1 
11.  4. 
11.  4.1 

69,00 
69;25 
69,50 
69,75 

13.  l.f 
13.  2.4 
13.  2.1 
13.  3.1 

79,00 
79,25 
79,50 
79,75 

15.— .f 

15.  l.i 
15.  14 
15.  2.j 

89,00 

89,25 
89,50 
89,75 

16.11.1 
17.— 
17.— .1 
17.   1.1 

99,00 
99,25 
99,50 
99,75 

18.104 
18.10.1 

18.11.1 
19  — 

60,00 

11.  5.i 

70,00 

13.  4. 

80,00 

15.  2.1 

90,00 

17. 

l.f 

100. 
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0,25 
0,50 
0,75 

•8 

-.  l.| 
— .  l.î 

10,25 
10,50 
10,75 

1.114 
1.11.1 

2.-.| 

20,25 
20,50 
20,75 

3.  9.1 
3.10.| 
3.11. 

30,25 
30,50 
30,75 

5.  84 
5.  9. 
5.  9.| 

40,25 
40,50 
40,75 

7.  7.| 

7.  7.f 
7.  8.J 

1,00 
1,25 
1,50 
1,75 

-.  2.i 
— .  2.1 
-•  3.1 
— .  4. 

11,00 
11,25 
11,50 
11,75 

!     2.— .1 
2.  1.* 
2.  2. 
2.  2.1 

21,00 
21,25 
21,50 
21,75 

3.114 
*±.     .8 
4.-.| 
4.  14 

31,00 
31,25 
31,50 
31,75 

5.104 
5.104 
5.11.1 
5.11.1 

41,00 
41,25 
41,50 
41,75 

7-  8.1 
7.  9.1 
7.10. 
7.10.4 

2,00 
2,25 
2,50 
2,75 

— .  4.4 
-•  5.| 
-•  5.| 
— .  6.i 

12,00 
12,25 
12,50 
12,75 

2.  3.1 
2.  3.| 

2.  44 
2.  4.1 

22,00 
22,25 
22,50 
22,75 

4.  l.î 

4.  2.1 
4.  3. 
4.  34 

32,00 
32,25 
32,50 
32,75 

6.-4 
6.  1. 
6.  1-1 
6.  2.1 

42,00 
42,25 
42,50 

42,75 

7.11.| 
7.11-1 
8.-.1 
8.-4 

3,00 
3,25 
3,50 
3,75 

— .  6.| 

-'•  7*| 

— .  8.J 

13,00 
13,25 
13,50 
13,75 

2.  5.1 

2.  6. 

2.  6.1 
2.  7.1 

23,00 
23,25 
23,50 
23,75 

4.  4.1 
4.  4.g 
4.  54 
4.  5.f 

33,00 
33,25 
33,50 
33,75 

6.  2.| 
6.  34 
6.  3.1 
6.  4.1 

43,00 
43,25 
43,50 
43,75 

8.  1-1 
8.  l.| 
8.  2.4 
8.  3. 

4,00 
4,25 
4,50 
4,75 

— .  9. 
-•  9.g 
—.10,1 

—.10.| 

14,00 
14,25 
14,50 
14,75 

2.  74 

2.  84 
2.  8.1 
2.  9.1 

24,00 
24,25 
24,50 
24,75 

4.  6.1 

4.  6.1 

4.  74 
4.  8. 

34,00 
34,25 
34,50 
34,75 

6.  5. 

6.  54 
6.  6.1 
6.  6.| 

44,00 
44,25 
44,50 
44,75 

8.  3.| 
8.  4.J 
8.  4.J 
8.  5.1 

5,00 
5,25 
5,50 
5,75 

—  11  a 

-.11.1 
1.— .} 
1.      1. 

15,00 
15,25 
15,50 
15,75 

2.10. 
2.104 
2.11.1 
2.11.1 

25,00 
25,25 
25,50 
25,75 

4.  8.1 
4.  9.1 
4.  9.f 
4.104 

35,00 
35,25 
35,50 
35,75 

6.  7.J 
6.  7.f 
6.  8.1 
6.  9. 

45,00 
45,25 
45,50 
45,75 

8.  5.Ï 
8.  6.4 
8.  7. 
8.  7.| 

6,00 
6,25 
6,50 
6,75 

1.      1-1 

1.  2.1 
1.  2.| 
1.  34 

16,00 
16,25 
16,50 
16,75 

3.-4 
3.-4 
3.  1.1 
3.  1.1 

26,00 
26,25 
26,50 
26,75 

4.10.1 
4.11.1 
5.— 
5.— .1 

36,00 
36,25 
36,50 
36,75 

6.  9A 
6.10.1 
6.10.1 
6.114 

46,00 
46,25 
46,50 
46,75 

8.  8.§ 
8.  84 
8.  9.i 
8.  9.| 

7,00 
7,25 

7,50 
7,75 

1.  3.1 
1.  4.1 
1.  5. 
1.  5.i 

17,00 
17,25 
17,50 
17,75 

3.  24 
3.  3. 
3.  3.| 

3.  44 

27,00 
27,25 
27,50 
27,75 

5.  1.1 

5.  l.| 
5.  24 
5.  2.1 

37,00 
37,25 
37,50 
37,75 

6.114 
7.— .1 

7.-.1 
7.  14 

47,00 
47,25 
47,50 

47,75 

8.10.1 
8.11. 
8.11.4 
9.-.I 

8,00 
8,25 
8,50 
8,75 

1.  6.i 
1.  6.| 

1.  74 
1.  7.| 

18,00 
18,25 
18,50 
18,75 

3.  4.f 
3.  5.1 
3.  5.1 
3.  64 

28,00 
28,25 
28,50 
28,75 

5.  3.1 
5.  4. 
5.  4.4 
5.  5.1 

38,00 
38,25 
38,50 
38,75 

7.  2. 
7.  2.1 
7.  3.1 

7.  3.f 

48,00 
48,25 
48,50 
48,75 

9.-.1 
9.  14 
9.  l.î 
9.  2.g 

9,00 
9,25 
9,50 
9,75 

1.  8.1 
1.  9. 
1.  94 
1.10.1 

19,00 
19,25 
19,50 
19,75 

3.  7. 
3.  7.1 
3.  8.1 
3.  8.f 

29,00 
29,25 
29,50 
29,75 

5.  5.| 
5.  64 
5.  64 
5.  7.1 

39,00 
39,25 
39,50 
39,75 

7.  44 
7.  4.1 
7.  5.1 
7.  6. 

49,00    ! 
49,25 
49,50 
49,75 

9.  3. 
9.  3.* 
9.  4.Î 
9.  4.| 

10,00 

1.10.| 

20,00 

3.  94 

30,00 

5.  7.1 

40,00 

7.  6.1 

50,00 

9.  54 
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50,25 

9.  5.Î 

60,25 

11.  4.1 

70,25 

13.  3. 

80,25 

15.  14 

90,25 

17  3 

1/.        .g 

50e50 

9.  64 

60c50 

11.  5. 

70e50 

13.  3.| 

80e50 

15.  24 

90e50 

17  —  % 

XI.        .s 

!  50,75 

9.  6.| 

60,75 

11.  54 

70,75 

13.  44 

80,75 

15.  2.1 

90,75 

17.  14 

151,00 

9.  74 

61,00 

11.  6.| 

71,00 

13.  4.f 

81,00 

15.  3.1 

91,00 

17.  2. 

!51,25 

9.  8. 

61,25 

11.  6.1 

71,25 

13.  5.| 

81,25 

15.  4. 

91,25 

17.  2.| 

51,50 

9.  8.1 

61,50 

11.  74 

71,50 

13.  5.1 

81,50 

15.  4.* 

91,50 

17.  3.i 

51,75 

9.  9.| 

61,75 

11.  74 

71,75 

13.  64 

81,75 

15.  5.i 

91,75 

17.  3.| 

52,00 

9.  94 

62,00 

11.  8.| 

72,00 

13.  7. 

82,00 

15.  5.g 

92,00 

17.  44 

52,25 

9.104 

62,25 

11.  9. 

72,25 

13.   7.1 

82,25 

15.  64 

92,25 

17.  4.1 

52,50 

9.10.1 

62,50 

11.  9.* 

72,50 

13.  8.| 

82,50 

15.  64 

92,50 

17.  54 

52,75 
53,00 

9.11| 

62,75 

ll.lO.i 

72,75 

13.  84 

82,75 

15.  7.1 

92,75 

17.  6. 

10.— 

63,00 

11.10.1 

73,00 

13.  94 

83,00 

15.  7.1 

93,00 

17.  64 

53,25 

10.— .1 

63,25 

11.114 

73,25 

13.  9.1 

83.25 

15.  8.* 

93,25 

17.  7.i 

53,50 

10.  l.| 

63,50 

11.114 

73,50 

13.10.1 

83,50 

15.  9. 

93,50 

17.  7.| 

53,75 

10.  l.î 

63,75 

12.— .1 

73,75 

13.11. 

83,75 

15.  9.1 

93,75 

17.  84 

54,00 

10.  24 

64,00 

12.— .1 

74,00 

13.11.* 

84,00 

15.104 

94,00 

17.  8.1 

54,25 

10.  2.1 

64,25 

12.  14 

74,25 

14.-4 

84,25 

15.104 

94,25 

17.  9.1 

154,50 

10.  3,g 

64,50 

12.  2. 

74,50 

14.-.! 

84,50 

15.11.1 

94,50 

17.10. 

54,75 

10.  4. 

64,75 

12.  2.1 

74,75 

14.  14 

84,75 

15.11.1 

94,75 

17.104 

55,00 

10.  44 

65,00 

!   12.  3.i 

75,00 

14.  14 

85,00 

16.— 4 

95,00 

17.11.1 

55,25 

10.  5.1 

65,25 

12.  3.f 

75,25 

14.  2.| 

85,25 

16.  1. 

95,25 

17.11.| 

55,50 

10.  5.| 

65,50 

12.  44 

75,50 

14.  3. 

85,50 

16.  1.1 

95,50 

18.— 4 

55,75 

10.  64 

65,75 

12.  4.1 

75,75 

14.  3* 

85,75 

16.  2.i 

95,75 

18.— 4 

56,00 

10.  64 

66,00 

12.  b.% 

76,00 

14.  4.i 

86,00 

16.  2.f 

98,00 

18.  1.1 

56,25 

10.  7.1 

66,25 

12.  6. 

76,25 

14.  4.1 

86,25 

16.  34 

96,25 

18.  1.1 

56,50 

10.  7.1 

66,50 

12.  6.1 

76,50 

14.  54 

86,50 

16.  3.1 

96,50 

18.  24 

56,75 

10.  84 

66,75 

12.  7.i 

76,75 

14.  54 

86,75 

16.  4.§ 

96,75 

18.  3. 

57,00 

10.  9. 

67,00 

12.  7.f 

77,00 

14.  64 

87,00 

16.  5. 

97,00 

18.  3.| 

57,25 

10.  9.1 

67,25 

12.  84 

77,25 

14.  64 

87,25 

16.  5.* 

97,25 

18.  44 

57,50 

10.104 

67,50 

12.  8.1 

77,50 

14.  7.+ 

87,50 

16.  6.1 

97,50 

18.  4.f 

57,75 

10.104 

67,75 

12.  9.| 

77,75 

14.  8. 

87,75 

16.  64 

97,75 

18.  5.§ 

58,00 

10.11.1 

68,00 

12.10. 

78,00 

14.  84 

88,00 

16.  7h 

98,00 

18.  5.1 

58,25 

10.11.1 

68,25 

12.10.* 

78,25 

14.  9.i 

88,25 

16.  74 

98,25 

18.  64 

58,50 

11.— 4 

68,50 

12.11.1 

78,50 

14.  9.f 

88,50 

16.  8.1 

98,50 

18.  7. 

58,75 

11.  1. 

68,75 

12.11.1 

78,75 

14.104 

88,75 

16.  9. 

98,75 

18.  7.1 

59,00 

11.  l.i 

69,00 

13.-4 

79,00 

14.10.1 

89.00 

16.  94 

99,00 

18.  8.i 

59,25 

11.  2.| 

69,25 

13.— 4 

79,25 

14.11.1 

89,25 

16.10.1 

99,25 

18.  8.| 

59,50 

11.  2.| 

69,50 

13.  l.g 

79,50 

15.—. 

89,50 

16.10.1 

99,50 

18.  94 

59,75 

11.  34 

69,75 

13.  1.1 

79,75 

15.— .1 

89,75 

16.114 

99,75 

18.  9.1 

60,00 

11.  3.1 

70,00 

13.  24 

80,00 

15.  l.i 

90,00 

16.114 

100. 

18.10.1 
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3.104 
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5.  9. 

40,25 
40,50 
40,75 

7.  64 
7.  6.1 
7.  74 

1,00 
1,25 
1,50 
1,75 

-.  2.1 

— .  24 

Q3 

•  °8 
9    7 

•  ^-8 

11,00 
11,25 
11,50 
11,75 

2.-.| 
2.  14 
2.  l.f 

2.  2.1 

21,00 
21,25 
21,50 
21,75 

3.11.1 

3.11.-1 
4.-4 

4.-4 

31,00 
31,25 
31,50 
31,75 

5.  9.* 
5.10.1 
5.10,| 
5.114 

41,00 
41,25 
41,50 
41,75 

7.  8. 
7.  84 
7.  9.1 
7.  9.| 

2,00 
2,25 
2,50 
2,75 

— .  4.4 

— .  5. 

-.  5.| 

,  -•  6.1 

12,00 
12,25 
12,50 
12,75 

2  2.1 
2.  34 
2.  4. 
2.  4.1 

22,00 
22,25 
22,50 
22,75 

4.  1.1 

4      17 

4.  24 
4.  3. 

32,00 
32,25 
32,50 
32,75 

5.114 

fi  3 

u.       .8 

6 7. 

u.       .8 

6.  14 

42,00 
42,25 
42,50 
42,75 

7.104 
7.104 

7.11.1 
7.11.1 

3,00 
3,25 
3,50 
3,75 

— .  6.f 

— .  7.1 
-•  7.1 

Q    3 

13,00 
13,25 
13,50 
13,75 

2.  5.1 
2.  5.f 
2.  64 
2.  6.1 

23,00 
23,25 
23,50 
23,75 

4.  3.§ 
4.  4.i 
4.  44 
4.  54 

33,00 
33,25 
33,50 
33,75 

6.  2. 
6.  2.1 

6.  3.| 
6.  3.f 

43,00 
43,25 
43,50 

43,75 

8.— J 

8.  1. 
8.  li 
8.  2.1 

4,00 
4,25 
4,50 
4,75 

— .  9. 

— .  9.* 
—.10.| 
—.10.1 

14,00 
14,25 
14,50 
14,75 

2.  7.§ 

2.  S. 
2.  8.* 
2.  9.1 

24,00 
24,25 
24,50 
24,75 

4.  5.1 
4.  64 
4.  7. 
;     4.   74 

34,00 
34,25 
34,50 
34,75 

6.  44 
6.  4.1 
6.  5.1 
6.  6. 

44,00 
44,25 
44,50 

44,75 

8.  24 
8.  3| 

8.  3.1 
8.  4.1 

5,00 
5,25 
5,50 
5,75 

—.ll.i 

—.114 

î.-.l 

1  —  i 
j..    .8 

15,00 
15,25 
15,50 
15,75 

2.  9.| 

2.104 
2.104 
2.11.1 

25,00 
25,25 
25,50 
25,75 

;      4.    8.1 

4.  8.1 
4.  94 
4.  94 

35,00 
35,25 
35,50 
35,75 

6.  64 

6.  7.i 
6.  7.1 
6.  84 

45,00 
45,25 
45,50 
45,75 

8.  44 
8.  5.4 
8.  6. 
8.  6.1 

6,00 
6,25 
6,50 
6,75 

1.  14 

1.  2. 
1.  2.1 
1.  3.| 

16,00 
16,25 
16,50 
16,75 

2.11.1 
3.—.* 
3.  1. 
3.  1.1 

26,00 
26,25 
26,50 
26,75 

4.10.1 

4.10.1 
4.114 
5.— 

36,00 
36,25 
36,50 
36,75 

6.  8.f 
6.  94 
6.  9.1 
6.10.1 

46,00 
46,25 
46,50 
46,75 

8.  7.1 

8.  74 

8.  84 
8.  84 

7,00 
7,25 
7,50 

7,75 

1.  34 
1.  44 

1.  4.1 
1.  5.1 

17,00 
17,25 
17,50 
17,75 

3.  2.1 

3.  24 
3.  34 
3.  3.1 

27,00 
27,25 
27,50 
27,75 

5.-4 

ô    1  i 

''•       L'8 

5.  1.1 

5.  24 

37,00 
37,25 
37,50 
37,75 

6.11. 
6.114 

7  —  i 

7.— .1 

47,00 
47,25 
47,50 

47,75 

8.  9.1 
8.10. 
8.104 
8.114 

8,00 
8,25 
8,50 
8,75 

1.  6. 
1.  64 

1.  7.J 

1.  7.| 

18,00 
18,25 
18,50 
18,75 

3.  4.1 
3.  4.1 
3.  54 

3.  6. 

28,00 
28,25 
28,50 
28,75 

:     5.  2.J 
5.  3.1 

5.  3.1 
5.  44 

38,00 
38,25 
38,50 
38,75 

7.  14 
7.  l.f 
7.  2.1 

7.  2.1 

48,00 
48,25 
48,50 
48v75 

8.11.1 
9.-4 
9.-4 
9.  1.1 

9,00 
9,25 
9,50 
9,75 

1.  84 
1.  84 
1.  94 
1.  9.1 

19,00 
19,25 
19,50 
19,75 

3.  6.| 
3.  7.i 

3.   74 
3.  84 

29,00 
29,25 
29,50 
29,75 

5.  5. 

5.  5.1 
5.  6.i 
5.  6.f 

39,00 
39,25 
39,50 
39,75 

7.  34 
7.  4. 
7.  4.1 
7.  5.1 

49,00 
49,25 
49,50 
49,75 

9.  1.1 
9.  2.4 
9.   3. 
9.  3.| 

10,00 

1.10.1 

20,00 

3.  8.1 

30,00 

5.  74 

40,00 

7.  54 

50,00 

9.  44 
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50,25 

9.  4.| 

60,25 

11 

3-1 

70,25 

13.  1.1 

80,25 

15.— 

90,25 

16.101 

50,50 

9.  54 

60,50 

11. 

34 

70,50 

13.  2.1 

80,50 

15.— 4 

90,50 

16.11. 

50,75 

9.  5.1 

60,75 

11. 

44 

70,75 

13.  24 

80,75 

15.  l.i 

90,75 

16.11.* 

51,00 

9.  64 

61,00 

11. 

4-1 

71,00 

13.  34 

81,00 

15.  1.1 

91,00 

17.-.1 

51,25 

9.  7. 

61,25 

11. 

^  3 
O.g 

71,25 

13.  3.1 

81,25 

15.  24 

91,25 

17.-.1 

51,50 

9.  7.* 

61,50 

11. 

6. 

71,50 

13.  4.1 

81,50 

15.  2.f 

91,50 

17.  14 

51,75 

9.  8.1 

61,75 

11. 

6.J 

71,75 

13.  4.1 

81,75 

15.  3.1 

91,75 

17.  l.f 

52,00 

9.  8.1 

62,00 

11. 

7-i 

72,00 

13.  54 

82,00 

15.  3.1 

92,00 

17.  2.1 

52,25 

9.  9.1 

62,25 

11. 

7-1 

72,25 

13.  6. 

82,25 

15.  4.* 

92,25 

17.  2.1 

52,50 

9.  94 

62,50 

11. 

8.1 

72,50 

13.  64 

82,50 

15.  5. 

92,50 

17.  34 

52,75 

9.10.1 

62,75 

11. 

«4 

72,75 

13.  7.1 

82,75 

15.  5.1 

92,75 

17.  4. 

53,00 

9.10.1 

63,00 

11. 

9.i 

73,00 

13.  74 

83,00 

15.  '6.1 

93,00 

17.  4.1 

53,25 

9.11.* 

63,25 

11. 

9.1 

73,25 

13.  84 

83,25 

15.  6.| 

93,25 

17.  5.i 

53,50 

10.— 

63,50 

11.10.1 

73,50 

13.  8.1 

83,50 

15.  74 

93,50 

17.  5.f 

53,75 

10.— ^ 

63,75 

11.11. 

73,75 

13.  9.| 

83,75 

15.  7.1 

93,75 

17.  64 

54,00 

10.  l.| 

64,00 

11.11.* 

74,00 

13.10. 

84,00 

15.  8.1 

94,00 

17.  64 

54,25 

10.  1.1 

64,25 

12.- 

1 

•8 

74,25 

13.104 

84,25 

15.  9. 

94,25 

17.  7.1 

54,50 

10.  24 

64,50 

12. 

•§ 

74,50 

13.11.1 

84,50 

15.  9.i 

94,50 

17.  8. 

54,75 

10.  24 

64,75 

12. 

1.1 

74,75 

13.11.1 

84,75 

15.10.1 

94,75 

17.  84 

55,00 

10.  3.g 

65,00 

12. 

14 

75,00 

14.— 4 

85,00 

15.10.g 

95,00 

17.  9.i 

55,25 

10.  3.1 

65,25 

12. 

2-1 

75,25 

14.-4 

85,25 

15.114 

95,25 

17.  9.1 

55,50 

10.  44 

65,50 

12. 

2-1 

75,50 

14.  1.1 

85,50 

15.114 

95,50 

17.104 

55,75 

10.  5. 

65,75 

12. 

3.* 

75,75 

14.  1.1 

85,75 

16.— .1 

95,75 

17.104 

56,00 

10.  5.g 

66,00 

12. 

4. 

76,00 

14.  24 

86,00 

16.— .1 

96,00 

17.11.1 

56,25 

10.  6.J 

66,25 

12. 

4-1 

76,25 

14.  3. 

86,25 

16.  14 

96,25 

17.11.1 

56,50 

10.  6.j 

66,50 

12. 

5.J 

76,50 

14.  3.1 

86,50 

16.  2. 

96,50 

18.— 4 

56,75 

10.  74 

66,75 

12. 

5.i 

76,75 

14.  4.1 

86,75 

16.  2.1 

96,75 

18.  1. 

57,00 

10.  7.1 

67,00 

12. 

6.1 

77,00 

14.  44 

87,00 

16.  3.1 

97,00 

18.  1.1 

57,25 

10.  8.1 

67,25 

12. 

6.1 

77,25 

14.  54 

87,25 

16.  3.f 

97,25 

18.  2.1 

57,50 

10.  9. 

67,50 

12. 

7  s 

'  '8 

77,50 

14.  5.1 

87,50 

16.  44 

97,50 

18.  24 

57,75 

10.  94 

67,75 

12. 

8. 

77,75 

14.  64 

87,75 

16.  4,1 

97,75 

18.  34 

58,00 

10.10.1 

68,00 

12. 

8.* 

78,00 

14.  7. 

88,00 

16.  5.1 

98,00 

18.  3.1 

58,25 

10.10.| 

68,25 

12. 

9.1 

78,25 

14.  7.* 

88,25 

16.  6. 

98,25 

18.  4.1 

58,50 

10.114 

68,50 

12. 

9.1 

78,50 

14.  8-i 

88,50 

16.  6.1 

98,50 

18.  4.1 

58,75 

10.114 

68,75 

12.: 

L04 

78,75 

14.  8.| 

88,75 

16.  7.i 

98,75 

18.  54 

59,00 

11.— -1 

69,00 

12.: 

LO.f 

79,00 

14.  94 

89,00 

16.  7.1 

99,00 

18.  6. 

59,25 

11.— .1 

69,25 

12.11.1 

79,25 

14.  9.f 

89,25 

16.  84 

99,25 

18.  6.1 

59,50 

il.  14 

69,50 

12.11.1 

79,50 

14.10.1 

89,50 

16.  8.f 

99,50 

18.  7.i 

59,75 

11.  2. 

69,75 

13.- 

i 

79,75 

14.10.1 

89,75 

16.  94 

99,75 

18.  74 

60,00 

11.  2.1 

70,00 

13. 

1. 

80,00 

14.114 

90,00 

16.  9.1 

100. 

18.  84 
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0,25 



— -1 

10,25 

1.10.} 

20,25 

3.  9. 

30.25 

5.  7.1 

40,25 

7.  5.1 

0,50 

— . 

1-1 

10,50 

1.11.1 

20,50 

3.  9.1 

30,50 

5.  7.| 

40,50 

7.  6. 

0,75 

— . 

1-1 

10,75    | 

1.11.1 

20,75 

3.10.| 

30,75 

5.  8.1 

40,75 

7.  6.1 

1,00 

— . 

2.1 

11,00 

2.- 

i 
•s 

21,00 

3.10.1 

31,00 

5.  8.1 

41,00 

7.  7.1 

1,25 

— . 

2.f 

11,25 

2. 

1. 

21,25 

1.11.1 

31,25 

5.  9.1 

41,25 

7.  7.1 

1,50 

— . 

3.1 

11,50 

2. 

1-1 

21,50 

3-ll.f 

31,50 

5.10. 

41,50 

7.  8.1 

1,75 

— . 

3-1 

11,75 

2. 

1"  ^ 

21,75 

4 3 

«±.     .8 

31,75 

5.10.1 

41,75 

7.  8.| 

2,00 

— . 

4-1 

12,00 

2. 

2-1 

22,00 

4  —  g 

«±.     .8 

32,00 

5.11.1 

42,00 

7.  9.§ 

2,25 

— . 

5. 

12,25 

2. 

3.i 

22,25 

4.   l.§ 

32,25 

5.11.1 

42,25 

7.  9.1 

2,50 

— . 

54 

12,50 

2. 

3.J 

22,50 

4.  2. 

32,50 

6.— .1 

42,50 

7.10.1 

2,75 

— . 

6.| 

12,75 

2. 

4-1 

22,75 

4.  2.1 

32,75 

6.— .f 

42,75 

7.11. 

3,00 

— . 

6.1 

13,00 

2. 

4  z 

23,00 

4.  3.1 

33,00 

6.  1.1   43,00 

7.11.1 

3,25 

— . 

r.é 

13,25 

2. 

5.* 

23,25 

4.  3.1 

33,25 

6.  1.1 

43,25 

8.-.1 

3,50 

— . 

74 

13,50 

2. 

6. 

23,50 

4.  4.1 

33,50 

6.  2.1 

43,50 

8.-.I 

3,75 

— . 

8.1 

13,75 

2. 

6.i 

23,75 

4.  4.| 

33,75 

6.  3. 

43,75 

8.  l.J 

4,00 

— . 

8-1 

14,00 

2. 

7-1 

24,00 

4.  5.1 

34,00 

6.  3.1 

44,00 

8.  1.} 

4,25 

— . 

9.1 

14,25 

2. 

7-8 

24,25 

4.  5.1 

34,25 

6.  4.1 

44,25 

8.  2.1 

4,50 

— . 

10. 

14,50 

o 

8-4 

24,50 

4.  6.1 

34,50 

6.  4.1 

44,50 

8.  2.1 

4,75 

— . 

10.1 

14,75 

2. 

8| 

24,75 

4.  7. 

34,75 

6.  5.1 

44,75 

8.  3.1 

5,00 

— . 

ll.| 

15,00 

2. 

9.1 

25,00 

4.  7.1 

35,00 

6.  5.f 

45,00 

8.  4. 

5,25 

— . 

H.| 

15,25 

2. 

9.Ï 

25,25 

4.  8.1 

35,25 

6.  6.% 

45,25 

8.  44 

5,50 

1. 

—  1 

15,50 

2.104 

25,50 

4.  8.1 

35,50 

6.  6.1 

45,50 

8.  5.1 

5,75 

1. 

— î 

15,75 

2.11. 

25,75 

4.  9.1 

35,75 

6.  7.1 

45,75 

8.  5.| 

6,00 

1. 

1-1 

16,00 

2.11.1 

26,00 

4.  9.| 

36,00 

6.  8. 

46,00 

8.  6.1 

6,25 

1. 

11 

16,25 

3.- 

—■i 

26,25 

4.10.1 

36,25 

6.  84 

46,25 

8.  6.1 

6,50 

1. 

2-1 

16,50 

3. 

-•1 

26,50 

4.10.1 

36,50 

6.  9.Ï 

46,50 

8.  7.1 

6,75 

1. 

3. 

16,75 

3. 

1* 

26,75 

4.11.1 

36,75 

6.  9.1 

46,75 

8.  7.1 

7,00 

1. 

3.1 

17,00 

3. 

l.| 

27,00 

5.— 

37,00 

6.10.1 

47,00 

8.  8.1 

7,25 

1. 

4-i 

17,25 

3. 

2  3 

-•s 

27,25 

5.— .1 

37,25 

6.10.f 

47,25 

8.  9. 

7,50 

1. 

4.| 

17,50 

m 

■>    7 

27,50 

5.  l.i 

37,50 

6.11.1 

47,50 

8.  94 

7,75 

1. 

5-1 

17,75 

3. 

3.* 

27,75 

5.  l.| 

37,75 

6.11.1 

47,75 

8.10.1 

8,00 

1. 

K   8 
O.f 

18,00 

3. 

4. 

f  28,00 

5.  2.1 

38,00 

7.— .1 

48,00 

8.10.1 

8,25 

1. 

6  § 

18,25 

3. 

4.1 

28,25 

5.  2.ï 

38,25 

7.  1. 

48,25 

8.11.1 

8,50 

1. 

6.ï 

18,50 

3. 

H 

28,50 

5.  3.1 

38s50 

7.  I.} 

48,50 

8.11.f 

8,75 

1. 

7.1 

18,75 

3. 

5.| 

28,75 

5.  3.1 

38,75 

7.  2.1 

48,75 

9.-.1 

9,00 

1. 

8. 

19,00 

3. 

6.J 

29,00 

5.  4.J 

39,00 

7.  2.1 

49,00 

9.— .1 

9,25 

1. 

8.1 

19,25 

3. 

Ci 

29,25 

5.  5. 

39,25 

7.  3.1 

49,25 

9.  1.1 

9,50 

1. 

9.i 

19,50 

3. 

7.1 

29,50 

5.  5.J 

39,50 

7.  3.1 

49,50 

9.  2. 

9,75 

1. 

9.| 

19,75 

3. 

7.1 

29,75 

5.  6.1 

39,75 

7.  4.§ 

49,75 

9.  24 

10,00 

1.10.1 

20,00 

3. 

8.1 

30,00 

5.  6.1 

40,00 

7.  4.1 

50,00 

9.  3.1 
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50,25 

9. 

3.| 

60,25 

il. 

1-1 

70,25 

13, 

1 

•8 

80,25 

14.10.1 

90,25 

16.  tki 

50,50 

9. 

44 

60,50 

il. 

M 

70,50 

13, 

~~-8 

80,50 

14.10.1 

90,50 

16.  9.| 

50,75 

9. 

44 

60,75 

il. 

8. 

70,75 

13. 

14 

80,75 

14.114 

90,75 

16.  9^1 

151,00 

9. 

5.| 

61,00 

il. 

34 

71,00 

13. 

14 

81,00 

15, 

91,00 

16.104 

51,25 

9. 

5.1 

61,25 

il. 

4-1 

71,25 

13. 

2-1 

81,25 

15, 

-4 

91,25 

16.104 

51,50 

9. 

64 

61,50 

n. 

4-1 

71,50 

13. 

2-1 

81,50 

15. 

1-8 

91,50 

16.11.1 

151,75 

9. 

7. 

61,75 

il. 

54 

71,75 

13. 

34 

81,75 

15. 

1-1 

91,75 

16.11.1 

52,00 

9. 

7.* 

62,00 

n. 

54 

72,00 

13. 

4. 

82,00 

15. 

24 

92,0O 

17.— .h 

52,25 

9. 

8-i 

62,25 

il. 

6.1 

72,25 

13. 

44 

82,25 

15. 

24 

92,25 

17.  1. 

52,50 

9. 

8-1 

62,50 

il. 

6.g 

72,50 

13. 

5.i 

82,50 

15. 

3-1 

92,50 

17.  1A 

152,75 

9. 

94 

62,75 

il. 

7A 

72,75 

13. 

5.1 

82,75 

15. 

3.1 

92,75 

17.  2.i 

153,00 

9. 

9.| 

63,00 

il. 

8. 

73,00 

13. 

64 

83,00 

15. 

44 

93,00 

17.  2.| 

1  53,25 

9.10.1 
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5,75 
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1. 
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15,25 
15,50 
15,75 

2.  8.f 
2.  94 
2.  9.1 
2.10.1 

25,00 
25,25 
25,50 
25,75 

4.  64 
4.  7.i 
4.  7.1 
4.  8.| 

35,00 
35,25 
35,50 
35,75 

6.  4.1 
6.  4.1 
6.  54 
6.  6. 

45,00 
45,25 
45,50 
45,75 
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8.  2.| 
8.  34 
8.  3.1 
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6,25 
6,50 
6,75 
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1. 
1. 
1. 
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2-i 
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16,25 
16,50 
16,75 

2.10.1 
2.114 
3.— 

3.-4 

26,00 
26,25 
26,50 
26,75 

4.  8.f 
4.  94 
4.  9.1 
4.10.1 

36,00 
36,25 
36,50 
36,75 

6.  64 

6.  7.| 
6.  7.| 
6.  84 
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46,25 
46,50 
46,75 
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8.  4.1 
8.  54 
8.  6. 
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7,25 
7,50 

7,75 
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1. 
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1. 

34 
3.1 
4.§ 
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17,25 
17,50 
17,75 

3.  14 
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3.  2.| 
3.  2.f 
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27,25 
27,50 
27,75 
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5.— 
5.-4 
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37,25 
37,50 
37,75 
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6.  94 
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47,50 
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8.  84 
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8,75 
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64 
7-i 
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18,25 
18,50 
18,75 

3.  34 
3.  3.1 

3.  4.1 
3.  4.1 

28,00 
28,25 
28,50 
28,75 

5.  l.| 

5.  1.1 
5.  2.i 
5.  24 

38,00 
38,25 
38,50 
38,75 

6.10.1 
6.114 

7.— 
7.-4 

48,00 
48,25 
48,50 
48,75 

8.  84 
8.  94 
8.  9.1 
8.10.1 

9,00 
9,25 
9,50 
9,75 

1. 
1. 
1. 
1. 

7.| 
8.| 

84 
94 

19,00 
19,25 
19,50 
19,75 

3.  54 
3.  6. 
3.  6.* 
3.  7.| 

29,00 
29,25 
29,50 
29,75 

5.  34 

5.  3.1 
5.  4.1 

5.  4.1 

39,00 
39,25 
39,50 
39,75 

7.  14 
7.  14 
7.  2.| 
7.  2.f 

49,00 
49,25 
49,50 
49,75 

8.10.1 
8.11.J 
9.— 
9.-4 
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1. 

9.1 

20,00 

3.  74 
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5.  54 

40,00 

7.  34 

50,00 

9.  14 
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9-4 

80,25 

14. 

7-1 

90,25 

16.  4.1 

50,50 

9. 

u 

60,50 

11.- 

70,50 

12. 

U 

80,50 

14. 

7.1 

90,50 

16.  5.* 

50,75 

9. 

2.1 

60,75 

11. 

70,75 

12.10.|    80,75 

14. 

8-1 

90,75 

16.  6. 

51,00 

9. 

3-4 

61,00 

11. 

i-i 

71,00 

12. 

10.1|81,OO 

14. 

8.1 

91,00 

16.  6.3 

51,25 

9. 

3.1 

61,25 

11. 

i-i 

71,25 

12.11.* 

81,25 

14. 

9.4 

91,25 

16.  7.J 

51,50 

9. 

4  a 

61,50 

11. 

2.1 

71,50 

13. 

81,50 

14. 

9.1 

91,50 

16.  7.1 

51,75 

9. 

4  z 

61,75 

11. 

24 

71,75 

13. 

-•3 

81,75 

14.10.1 

91,75 

16.  8.1 

52,00 

9. 

5.* 

62,00 

11. 

34 

72,00 

13. 

1-i 

82,00 

14.10.1 

92,00 

16.  8.| 

52,25 

9. 

6. 

62,25 

11. 

3.1 

72,25 

13. 

l.| 

82,25 

14.11.* 

92,25 

16.  9.4 

52,50 

9. 

64 

62,50 

11. 

4-1 

72,50 

13. 

2.* 

82,50 

15. 

92,50 

16.  9.1 

52,75 

9. 

7-1 

62,75 

11. 

4-1 

72,75 

13. 

24 

82,75 

15.- 

-•3 

92,75 

16.10.1 

53,00 

9. 

7-1 

63,00 

11. 

5.J 

73,00 

13. 

3.1 

83,00 

15. 

1-i 

93,00 

16.10.1 

53,25 

9. 

8.1 

63,25 

11. 

6. 

73,25 

13. 

3.1 

83,25 

15. 

1-i 

93,25 

16.11.3 

53,50 

9. 

84 

63,50 

11. 

6.4 

73,50 

13. 

4.1 

83,50 

15. 

2-1 

93,50 

17.— 

53,75 

9. 

94 

63,75 

11. 

7-1 

73,75 

13. 

4-1 

83,75 

15. 

24 

93,75 

17.— .3 

54,00 

9. 

9-ï 

64,00 

11. 

7-1 

74,00 

13. 

5.3 

84,00 

15. 

3.4 

94,00 

17.  1.1 

54,25 

9.10.| 

64,25 

11. 

«•i 

74,25 

13. 

6. 

84,25 

15. 

3.1 

94,25 

17.  1.1 

54,50 

9.10.1 

64,50 

11. 

8.} 

74,50 

13. 

6.3 

84,50 

15. 

4-1 

94,50 

17.  2.1 

54,75 

9.114 

64,75 

11. 

94 

74,75 

13. 
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'•8 

84,75 

15. 

4  2 
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94,75 

17.  24 

55,00 

10.- 

65,00 

11. 

9.1 

75,00 

13. 

7-1 

85,00 

15. 
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17.  3.4 

55,25 

10. 

-4 

65,25 

11.10.1 

75,25 

13. 

8-1 

85,25 

15. 

6. 

95,25 

17.  3.1 

55,50 

10. 

14 

65,50 

11.10.1 

75,50 

13. 

84 

85,50 

15. 

6.| 

95.50 

17.  4.1 

55,75 

10. 

1-1 

65,75 

11.11.3 

75,75 

13. 

94 

85,75 

15. 

7  i 
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95,75 

17.  4.1 

56,00 

10. 

2-1 
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12. 

76,00 
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9.1 

86,00 
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7-1 
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17.  5.* 

56,25 
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24 

66,25 
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#1 
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34 
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14 

76,50 
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86,50 
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84 

96,50 

17.  6.3 

56,75 

10. 

3-ï 

66,75 

12. 

1-1 

76,75 

13.11.3 

86,75 

15. 

9-4 

96,75 

17.  7.1 

57,00 

10. 
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67,00 

12. 

2-1 

77,00 

14. 

87,00 

15. 

9.1 
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77,25 
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'2 
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5.J 
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12. 

34 

77,50 

14. 

14 

87,50 

15. 

10.1 

97,50 

17.  84 

57,75 

10. 

6. 

67,75 

12. 

3-1 

77,75 

14. 

il 

87,75 

15-11.3 

97,75 

17.  9.4 

58,00 

10. 

6.* 

68,00 

12. 

4  ^ 

78,00 

14. 

2-1 

88,00 

16.- 

98,00 

17.  9.1 

58,25 

10. 

u 

68,25 

12. 

4  * 

78,25 

14. 

24 

88,25 

16. 

—A 

98,25 

17.10.1 

58,50 

10. 

7-1 

68,50 
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5.* 

78,50 

14. 

34 

88,50 

16. 

1-i 

98,50 

17.10.1 

58,75 

10. 

8-1 

68,75 

12. 

6. 

78,75 

14. 

3.1 

88,75 

16. 

1-i 

98,75 

17.11.3 

59s00 

10. 

84 

69,00 

12. 

6.1 

79,00 

14. 

4-1 

89,00 

16. 

2.| 

99,00 

18.— 

59,25 

10. 

9-i 

69,25 

12. 

7  i 

79,25 

14. 

4  % 

89,25 

16. 

24 

99,25 

18.— .3 

59,50 

10. 

9.1 

69,50 

12. 

7.| 

79,50 

14. 

5.* 

89,50 

16. 

3.4 

99,50 

18.  1.1 

59,75 

10.10.1 

69,75 

12. 

8-i 

79,75 

14. 

6. 

89,75 

16. 

3-1 

99,75 

18.  l.f 

60,00 

10.10.1 

70,00 

12. 

8.1 

80,00 

14. 

6.3 
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16. 

4-1 

100. 

18.  2.1 
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10,25 
10,50 
10,75 

!  î.io.i 

1.10.| 

1.114 

20,25 
20,50 
20,75 

3.    7.f 
3.  8.% 
3.  84 

30,25 
30,50 
30,75 

5.  5.1 
5.  6. 
5.  64 

40,25 
40,50 
40,75 

7.  3. 
7.  3.1 
7.  4.1 

1,00 
1,25 
1,50 
1,75 

— . 

2-1 
24 
34 
34 

11,00 
11,25 
11,50 
11,75 

1.11.Î 

2.-.1 
2.— .1 
2.  l.g 

21,00 
21,25 
21,50 
21,75 

3.  9.| 
3.10. 
3.10,| 
3.11. 

31,00 
31,25 
31,50 
31,75 

5.  7. 
5.  7.| 
5.  8.1 
5.  8.g 

41,00 
41,25 
41,50 
41,75 

7.  4.1 
7.  54 
7.  5.| 
7.  64 

2,00 
2,25 
2,50 
2,75 

— . 

4-1 

5  a 
6. 

12,00 
12,25 
12,50 
12,75 

:  2.  2. 

2.  2.+ 
2.  3/ 

;  2.  3.| 

22,00 
22,25 
22,50 
22,75 

3.11.| 

4.-.| 
4.  14 

32,00 
32,25 
32,50 
32,75 

5.  94 
5.  9.J 

5.104 
5.104 

42,00 
42,25 
42,50 

42,75 

7.  6.f 
7.  7.1 

7.  7.1 
7.  8.| 

3,00 
3,25 
3,50 
3,75 

— . 

6.J 
7. 
7-1 
8-1 

13,00 
13,25 
13,50 
13,75 

2.  4.| 

2.  4.| 
2.  54 

;      2.    54 

23,00 
23,25 
23,50 
23,75 

4.  l.f 
4.  24 
4.  2.| 
4.  3.| 

33,00 
33,25 
33,50 
33,75 

5.11.1 
5.11.1 

6.— .| 
6.  1. 

43,00 
43,25 
43,50 
43,75 

7.  9. 
7.  94 
7.10. 
7.10.| 

4,00 
4,25 
4,50 

4,75 

— . 

8.1 

94 

94 

104 

14,00 
14,25 
14,50 
14,75 

!     2.  64 
2.  64 
2.  7.| 
2.  7.-1 

24,00 
24,25 
24,50 
24,75 

4.  3.1 
4.  4.g 
4.  5. 
4.  5.J 

34,00 
34,25 
34,50 
34,75 

6.  1.4 
6.  2. 
6.  2.1 
6.  3.1 

44,00 
44,25 
44,50 

44,75 

7.11.1 
7.11.1 

8.-4 
8.-4  • 

5,00 
5,25 
5,50 
5,75 

1. 
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11-1 
11-1 

3 

•8 

15,00 
15,25 
15,50 
15,75 

2.  8.1 
2.  9. 
2.  9.4 
2.10. 

25,00 
25,25 
25,50 
25,75 

4.  6. 
4.  6.| 
4.  7.1 

4.  7.0 

35.00 
35,25 
35,50 
35,75 

6.  3.| 
6.  44 
6.  44 

6.  54 

45,00 
45,25 
45,50 

45,75 

8.  14 
8.  1.1 
8.  2.1 
8.  2.1 

6,00 
6,25 
6,50 
6,75 

1. 

1. 
1. 
1. 

1. 
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2. 
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16,00 
16,25 
16,50 
16,75 
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2.11.1 
2.11.| 

3.-4 

26,00 
26,25 
26,50 
26,75 

4.  8.J 

4.  84 
4.  94 
4.  9.1 

36,00 
36,25 
36,50 
36,75 
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6.  6.1 

6.  6.? 
6.  74 

46,00 
46,25 
46$50 
46,75 

8.  34 
8.  4. 
8.  44 
8.  5.1 

7,00 
7,25 
7,50 
7,75 

1. 
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1. 

L 
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3.1 

M 

4.f 

17,00 
17,25 
17,50 
17,75 

3.— 4 
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3    2  3 

27,00 
27;25 
27,50 
27,75 

4.10.1 
4.10.1 
4.11.4 
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37,00 
37,25 
37,50 
37,75 

6.  8. 
6.  8.4 
6.  94 
6.  9.1 

47,00 
47,25 
47,50 
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8.  64 
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8,00 
8,25 
8,50 

8,75 
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6.| 
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18,00 
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18,50 
18,75 

3.  2.1 
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28,00 
28,25 
28,50 
28,75 

5.— .4 
5.  1.1 
5.  1.1 

5.  2.| 

38,00 
38,25 
38,50 
38,75 

6.10.| 
6.104 
6.114 
6.11.} 

48,00 
48,25 
48,50 

48,75 

8.  74 
8.  8.1 
8.  8.1 
8.  9.1 

9,00 
9,25 
9,50 
9,75 

l 

l 
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1 

7.i 

8. 
8.* 

9.| 

19,00 
19,25 
19,50 
19,75 

3.  5.1 
3.  5.| 

3.  6.| 
3.  64 

29,00 
29,25 
29,50 
29,75 

5.  24 
5.  34 
5.  3.f 
5.  4.| 

39,00 
39,25 
39,50 
39,75 

7.-.| 

7.—.? 
7.  1-1 
7.  2. 

49,00 
49,25 
49,50 
49,75 

8.10. 
8.104 
8.11. 
8.11.1 

10,00 

l 

9.f 

20,00 

3.  74 

30,00 

5.  4.1 

40,00 

7.  24 

50,00 

9.-.1 
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80,25 

14. 

54 

90,25 

16.  3.| 

50,50 

9. 

1.1 

60,50 

lO.lO.f 

70,50 

12.  8.1 

80,50 

14. 

6. 

90,50 

16.  3.1 

50,75 

9. 

1.3 

60,75 

10.11.1 

70,75 

12.  9. 

80,75 

14. 

6.1 

90,75 

16.  44 

51,00 

9. 

2.1 

61,00 

10.11.1 

71,00 

12.  9.i 

81,00 

14. 

7-ï 

91,00 

16.  4.J 

51,25 

9. 

2-ï 

61,25 

ll.-.g 

71,25 

12.10. 

81,25 

14. 

7-1 

91,25 

16.  54 

51,50 

9. 

3.| 

61,50 

11.  1. 

71,50 

12.10.1 

81,50 

14. 

84 

91,50 

16.  5.1 

51,75 

9. 

3.Î 

61,75 

11.  l.i 

71,75 

12.11.1 

81,75 

14. 

84 

91,75 

16.  64 

52,00 

9. 

4  3 

62,00 

11.  2. 

72,00 

12.11.1 

82,00 

14. 

94 

92,00 

16.  6.1 

52,25 

9. 

5. 

62,25 

11.  2.1 

72,25 

13.— 4 

82,25 

14. 

9-1 

92,25 

16.  74 

52,50 

9. 

5.J 

62,50 

11.  3.| 

72,50 

13.—.} 

82,50 

14.10.1 

92,50 

16.  8. 

52,75 

9. 

6. 

62,75 

11.  3.| 

72,75 

13.  14 

82,75 

14.10.1 

92,75 

16.  84 

53,00 

9. 

6.1 

63,00 

11.  44 

73,00 

13.  1.1 

83,00 

14.11.J 

93,00 

16.  9.| 

53,25 

9. 

7-1 

63,25 

11.  4.f 

73,25 

13.  2.1 

83,25 

15. 

93,25 

16.  9.1 

53,50 

9. 

7-1 

63,50 

11.  54 

73,50 

13.  2.1 

83,50 

15. 

—4 

93,50 

16.10.| 

53,75 

9. 

8-i 

63,75 

11.  5.1 

73,75 

13.  3.1 

83,75 

15. 

i-i 

93,75 

16.104 

54,00 

9. 

84 

64,00 

11.  6.§ 

74,00 

13.  4. 

84,00 

15. 

1-1 

94,00 

16.114 

54,25 

9. 

»•! 

64,25 

11.  6.i 

74,25 

13.  4.* 

84,25 

15. 

24 

94,25 

16.114 

54,50 

9. 

9.Ï 

64,50 

11.  7A 

74,50 

13.  5.| 

84,50 

15. 

24 

94,50 

17.— .1 

54,75 

9.10.1 

64,75 

11.  8. 

74,75 

13.  5.1 

84,75 

15. 

34 

94,75 

17.— .1 

55,00 

9.10.1 

65,00 

11.  8.J 

75,00 

13.  6± 

85,00 

15. 

34 

95,00 

17.  1.1 

55,25 

9.11.* 

65,25 

11.  9.| 

75,25 

13.  6.| 

85,25 

15. 

4-1 

95,25 

17.  2. 

55,50 

10.- 

65,50 

11.  9.1 

75,50 

13.  74 

85,50 

15. 

4.1 

95,50 

17.  24 

55,75 

10. 

1 

65,75 

11.10.-! 

75,75 

13.  74 

85,75 

15. 

5.1 

95,75 

17.  3. 

56,00 

10. 

M 

66,00 

11.10.1 

76,00 

13.  8.1 

86,00 

15. 

6. 

96,00 

17.  3.1 

56,25 

10. 

1-1 

66,25 

11.11.} 

76,25 

13.  8.8 

86,25 

15. 

64 

96,25 

17.  4.§ 

56,50 

10. 

9  1 

"-•3 

66,50 

ll.ll.f 

76,50 

13.  9.1 

86,50 

15. 

7. 

96,50 

17.  4.1 

56,75 

10. 

2.| 

66,75 

12.— .1 

76,75 

13.10. 

86,75 

15. 

7-1 

96,75 

17.  54 

57,00 

10. 

34 

67,00 

12.— .1 

77,00 

13.104 

87,00 

15. 

84 

97,00 

17.  5.| 

57,25 

10. 

34 

67,25 

12.  1.1 

77,25 

13.11. 

87,25 

15. 

8.| 

97,25 

17.  64 

57,50 

10. 

4.| 

67,50 

12.  2. 

77,50 

13.11.1 

87,50 

15. 

94 

97,50 

17.  64 

57,75 

10. 

4  % 

67,75 

12.  24 

77,75 

14.— .J 

87,75 

15. 

94 

97,75 

17.  7.1 

58,00 

10. 

68,00 

12.  3. 

78,00 

14.— .1 

88,00 

15.104 

98,00 

17.  7.1 

58,25 

10. 

6. 

68,25 

12.  3.1 

78,25 

14.  14 

88,25 

15. 

104 

98,25 

17.  8.1 

58,50 

10. 

64 

68,50 

12.  4.i 

78,50 

14.  14 

88,50 

15. 

11  3 

98,50 

17.  9. 

58,75 

10. 

7. 

68,75 

12.  4.1 

78,75 

14.  24 

88,75 

15. 

11  2 

98,75 

17.  94 

59,00 

10. 

7.| 

69,00 

12.  54 

79,00 

14.  24 

89,00 

16. 

*8 

99,00 

17.10. 

59,25 

10. 

8.è 

69,25 

12.  5.f 

79,25 

14.  3.1 

89,25 

16. 

1. 

99,25 

17.10.1 

59,50 

10. 

8.1 

69,50 

12.  64 

79,50 

14.  3.1 

89,50 

16. 

14 

99,50 

17.11.1 

59,75 

10. 

94 

69,75 

12.  6.f 

79,75 

14.  4.g 

89,75 

16. 

2. 

99,75 

17.11.1 

60,00 

10. 

94 

70,00 

12.  7.1 

80,00 

14.  5. 

90,00 

16. 

2-1 

100. 

18.— 4 
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0,25 



— 4 

10,25 

1.10. 

20,25 

3.  7.1 

30,25 

5.  4.1 

40,25 

7.  2.} 

0,50 

— . 

1-1 

10,50 

1.10,1 

20,50 

3.  7.1 

30,50 

5.  5.1 

40,50 

7.  24 

0,75 

— 

1-1 

10,75 

1.11. 

20,75 

3.  8.£ 

30,75 

5.  5.1 

40,75 

7.  3.| 

1,00 

— . 

2.| 

11,00 

1.11.1 

21,00 

3.  9. 

31,00 

5.  6.| 

41,00 

7.  3.1 

1,25 

— . 

2.| 

11,25 

2.-.1 

21,25 

3.  94 

31,25 

5.  7. 

41,25 

7.  4.1 

1,50 

— . 

34 

11,50 

2.-.| 

21,50 

3.10.1 

31,50 

5.  7.J 

41,50 

7.  4,1 

1,75 

— • 

34 

11,75 

2.  1.1 

21,75 

3.10.| 

31,75 

5.  8. 

41,75 

7.  54 

2,00 

— . 

44 

12,00 

2.  14 

22,00 

3.11.1 

32,00 

5.  8.1 

42,00 

7.  .6 

2,25 

— . 

4  % 

12,25 

2.  2.1 

22,25 

3.11.| 

32525 

5.  9.| 

42,25 

7.  64 

2,50 

— . 

5.1 

12,50 

2.  2.f 

22,50 

4.— .1 

32,50 

5.  9.1 

42,50 

7.  7.| 

2,75 

— • 

5-ï 

12,75 

2.  3.1 

22,75 

4.— .| 

32,75 

5.10.1 

42,75 

7.  7.1 

3.00 

— . 

fi  3 

13,00 

2.  3.1 

23,00 

4.  14 

33,00 

5.10.f 

43,00 

7.  8.1 

3,25 

— . 

7. 

13,25 

2.  4.1 

23,25 

4.  1.1 

33,25 

5.114 

43,25 

7.  8.| 

3,50 

— . 

7.J 

13,50 

2.  4.1 

23,50 

4.  2.§ 

33,50 

5.114 

43,50 

7.  94 

3,75 

— • 

S. 

13,75 

2.  5.* 

23,75 

4.  2.1 

33,75 

6 3 

43,75 

7.  9.f 

4,00 

— . 

8.g 

14,00 

2.  6. 

24,00 

4.  3.g 

34,00 

6.-.1 

44,00 

7.104 

4,25 

— . 

9-1 

14,25 

2.  6.| 

24,25 

4.  4. 

34,25 

6.  1.1 

44,25 

7.10.1 

4,50 

— . 

9.1 

14,50 

2.  7.| 

24,50 

4.  44 

34,50 

6.  1.1 

44,50 

7.11.1 

4?75 

— • 

10.1 

14,75 

2.  7.| 

24,75 

4.  5. 

34,75 

6.  24 

44,75 

7.11.1 

5,00 

— . 

lO.f 

15,00 

2.  8.| 

25,00 

4.  5.| 

35,00 

6.  3. 

45,00 

8.-.1 

5,25 

— . 

11.1 

15,25 

2.  8.| 

25,25 

4.  6.i 

35,25 

6.  3.* 

45,25 

8.  1. 

5,50 

— . 

ll.i 

15,50 

2.  9.| 

25,50 

4.   6.1 

35,50 

6.  4.| 

45,50 

8.  14 

5,75 

1. 

— -1 

15,75 

2.  9.f 

25,75 

4.  7.| 

35,75 

6.  4.| 

45,75 

8.  2. 

6,00 

1. 

7. 

•s 

16,00 

2.10.1 

26,00 

4.  7.f 

36,00 

6.  5.1 

46,00 

8.  2.1 

6,25 

1. 

1    3 

16,25 

2.10.1 

26,25 

4.  84 

36;25 

6.  5.g 

46,25 

8.  3.| 

6,50 

1. 

1    1 

16,50 

2  113 

26.50 

4.  8.f 

38,50 

6.  64 

46,50 

8.  3.| 

6,75 

1. 

2.4 

16,75 

2.11-1 

26,75 

4. 9.e 

36,75 

6.  6.f 

46,75 

8.  4.| 

7,00 

1. 

3. 

17,00 

3.-J 

'27,00 

4.  9.1 

37,00 

6.  74 

47,00 

8.  44 

7,25 

1. 

3.1 

17,25 

3.  1. 

27,25 

4.10.| 

37,25 

6.  7.1 

47,25 

8.  54 

7,50 

1. 

4-1 

17,50 

3.  1.* 

27,50 

4.10.1 

37,50 

6.  8.3 

47,50 

8.  5.f 

7,75 

1. 

4-1 

17,75 

3.  2. 

27,75 

4.114 

37,75 

6.  8.1 

47,75 

8.  6.1 

8,00 

1. 

5.1 

18,00 

3.  2.| 

28,00 

5.— 

38,00 

6.  9.1 

48,00 

8.  6.% 

8,25 

1. 

5.1 

18,25 

3.  3.i 

28,25 

5.-4 

38,25 

6.10. 

48,25 

8.  7.1 

8,50 

1. 

6.1 

18,50 

3.  3.| 

28,50 

5.  1.1 

38,50 

6.10.* 

48,50 

8.  7.1 

8,75 

1. 

6.Ï 

18,75 

3.  4.| 

28,75 

5.  1.1 

38,75 

6.11. 

48,75 

8.  84 

9,00 

1. 

7-1 

19,00 

3.  4.f 

29,00 

5    2  i 

'J'     ^'8 

39,00 

6.11.1 

49,00 

8.  9. 

9,25 

1. 

7  t 

19,25 

3.  54 

29,25 

5.  2.| 

39,25 

7.-4 

49,25 

8.  94 

9,50 

1. 

8  § 

19,50 

3.  54 

29,50 

5.  34 

39,50 

7.--1 

49,50 

8.10.| 

9,75 

1. 

3-8 

19,75 

3.  6.§ 

29,75 

5.  3.f 

39,75 

7.  14 

49,75 

8.10.| 

10,00 

1. 

9  3 

20,00 

3.  6.1 

30,00 

5.  44 

40,00 

7.  14 

50,00 

8.11.-! 
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50,25 

8.11.| 

60,25 

10.  9.| 

70,25 

12.  6.* 

80,25 

14. 

4. 

90,25 

16.  1.1 

50,50 

9. 

1 

60,50 

10.  9.1 

70,50 

12.  7.1 

80,50 

14. 

4-  i 

90,50 

16.  1.1 

50,75 

9. 

& 

•4 

60,75 

10.10.1 

70,75 

12.  7.1 

80,75 

14. 

5. 

90,75 

16.  24 

51,00 

9. 

i.i 

61,00 

10.104 

71,00 

12.  8.| 

81,00 

14. 

5.1 

91,00 

16.  3. 

51,25 

9. 

1-ï 

61,25 

10.114 

71,25 

12.  8.| 

81,25 

14. 

6.1 

91,25 

16.  3.* 

51,50 

9. 

a-i 

61,50 

10.114 

71,50 

12.  94 

81,50 

14. 

6  U 

u.8 

91,50 

16.  4.i 

51,75 

9. 

2-1 

61,75 

11  —  â 

J-J-.      .g 

71,75 

12.  94 

81,75 

14. 

7-1 

91,75 

16.  4.1 

52,00 

9. 

3.1 

162,00 

11.-.! 

72,00 

12.104 

82,00 

14. 

7.Î 

92,00 

16.  5.i 

52,25 

9. 

4. 

62,25 

11.  l.i 

72,25 

12.10.1 

82,25 

14. 

8.1 

92,25 

16.  5.1 

52,50 

9. 

i.i 

62,50 

11.  l.i 

72,50 

12.11.1 

82,50 

14. 

8.Î 

92,50 

16.  64 

52,75 

9. 

5. 

62,75 

11.  2.1 

72,75 

12.11.1 

82,75 

14. 

9.1 

92,75 

16.  6.f 

53,00 

9. 

5-1 

63,00 

11.  3. 

173,00 

13.— .1 

83,00 

14. 

9.J 

93,00 

;  16.  74 

53,25 

9. 

6-1 

63,25 

11.  3.* 

73,25 

13.  1. 

83,25 

14.10.1 

93,25 

16.  7.1 

53,50 

9. 

6.| 

63,50 

11.  4.| 

73,50 

13.  1.* 

83,50 

14.10.1 

93,50 

16.  8.1 

53,75 

9. 

7-1 

63,75 

11.  4.1 

73,75 

13.  2. 

83,75 

14.114 

93,75 

16.  8.1 

54,00 

9. 

7.| 

64,00 

11.  5.| 

74,00 

13.  2.| 

84,00 

15. 

94,00 

16.  9.1 

54,25 

9. 

8.1 

64,25 

11.  5.| 

74,25 

13.  3.i 

84,25 

15. 

—A 

94,25 

16.10. 

54,50 

9. 

84 

64,50 

11.  6.-1 

74,50 

13.  3.1 

84,50 

15. 

1-1 

94,50 

16.10.* 

54,75 

9. 

9.1 

64,75 

11.  6.| 

74,75 

13.  4.i 

84,75 

15. 

1-1 

94,75 

16.11. 

55,00 

9. 

9.1 

65,00 

11.  74 

75,00 

13.  4.| 

85,00 

15. 

2-1 

95,00 

16.11.1 

55,25 

9.10.1 

65,25 

11.  7.1 

75,25 

13.  54 

85,25 

15. 

2.1 

95,25 

17.-.! 

55,50 

9.10.1 

65,50 

11.  8.1 

75,50 

13.  5.f 

85,50 

15. 

3.1 

95,50 

17.-.Î 

55,75 

9.11,1 

^55,75 

11.  8.1 

75,75 

13.  6.i 

85,75 

15. 

3.1 

95,75 

17.  l.i 

56,00 

10, 

66,00 

11.  9.1 

76,00 

13.  6.g 

86,00 

15. 

4.1 

96,00 

17.  l.f 

56,25 

10. 

— -i 

66,25 

11.10. 

76,25 

13.  7.1 

86,25 

15. 

4-1 

96,25 

17.  24 

56,50 

10. 

i-i 

66,50 

11.10.1 

76,50 

13.  7.1 

86.50 

15. 

5.| 

96,50 

17.  2.f 

56,75 

10. 

i-l 

66,75 

11.11. 

76,75 

13.  84 

86,75 

15. 

5.| 

96,75 

17.  3.1 

57,00 

10. 

2-ï 

67,00 

11.11.1 

77,00 

13.  9. 

87,00 

15. 

6.1 

97,00 

17.  3.1 

57,25 

10. 

2-1 

67,25 

12.-.| 

77,25 

13.  9,i 

87,25 

15. 

/  . 

97,25 

17.  4.1 

57,50 

10. 

3.1 

67,50 

12.-.| 

77,50 

13.10.1 

87,50 

15. 

7.1 

97,50 

17.  4.1 

57,75 

10. 

3.1 

67,75 

12.  l.j 

77,75 

13.10.1 

87,75 

15. 

8. 

97,75 

17.  54 

58,00 

10. 

4.J 

68,00 

12.  l.f 

78,00 

13.11.1 

88,00 

15. 

8-1 

98,00 

17.  6. 

58,25 

10. 

4-  t 

68,25 

12.  24 

78,25 

13.11.1 

88,25 

15. 

9-1 

98,25 

17.  6.h 

58,50 

10. 

5.1 

68,50 

12.  2.| 

78,50 

14.— 4 

88,50 

15. 

9.1 

98,50 

17.  7.i 

58,75 

10. 

5.1 

68,75 

12.  3.1 

78,75 

14.— 4 

88,75 

15.10.1 

98,75 

17.  7.1 

59,00 

10. 

6  s 

69,00 

12.  3.1 

79,00 

M.  14 

89,00 

15.104 

99,00 

17.  8.i 

59.25 

10. 

7. 

69,25 

12.  4.1 

79,25 

14.  1.1 

89,25 

15. 

11.1 

99,25 

17.  8,1 

59,50 

10. 

7.| 

69,50 

12.  4.1 

79,50 

14.  2.1 

89,50 

15. 

114 

99,50 

17.  94 

59,75 

10. 

8. 

69,75 

12.  54 

79,75 

14.  2.1 

89,75 

16, 

3 

•8 

99,75 

17.  9.f 

60,00 

10. 

8.| 

70,00 

12.  0. 

80,00 

14.  3.1 

90,00 

16, 

"•I 

100. 

17.104 
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0,25 

__â 

— .4 

10,25 

1.  9.| 

20,25 

3.  7. 

30,25 

5.  4.} 

40,25 

7.  1.1 

0,50 

— . 

1. 

10,50 

l.lO.i 

20,50 

3.  7.4 

30,50 

5.  44 

40,50 

7.  2. 

0,75 

— . 

l.| 

10,75 

î.io.i 

20,75 

3.  8.1 

30,75 

5.  5.1 

40,75 

7.  2.4 

1,00 

— . 

2.1 

11,00 

1.11.1 

21,00 

3.  8.1 

31,00 

5.  5.% 

41,00 

7.  3.1 

1,25 

— . 

U 

11,25 

1.11.1 

21,25 

3.  9.1 

31,25 

5.  64 

41,25 

7.  3.1 

1,50 

— . 

3-1 

11,50 

2.-.1 

21,50 

3.  9.1 

31,50 

5.  6.g 

41,50 

7.4.1 

1,75 

— . 

3.f 

11,75 

2.  1. 

21,75 

3.10.1 

31,75 

5.  7.1 

41,75 

7.  4.1 

2,00 

— . 

4-1 

12,00 

2.  l.i 

22,00 

3.10.| 

32,00 

5.  8. 

42,00 

7.  5.1 

2,25 

— . 

4.f 

12,25 

2.  2. 

22,25 

3.11.1 

32,25 

5.  8.4 

42,25 

7.  5.f 

2,50 

— . 

5-i 

12,50 

2.  2.* 

22,50 

3.11.| 

32,50 

5.  9. 

42,50 

7.  6.1 

2,75 

— . 

5-1 

12,75 

2.  3.1 

22,75 

4.— .1 

32,75 

5.  9.4 

42,75 

7.  6.f 

3,00 

— . 

e.g 

13,00 

2.  3.1 

23,00 

4.-.1 

33,00 

5.10.1 

43,00 

7.  7.1 

3,25 

— . 

6-1 

13,25 

2.  4.1 

23,25 

4.  1.1 

33,25 

5.10.1 

43,25 

7.  7.1 

3,50 

— . 

7-i 

13,50 

2.  4.| 

23,50 

4.  1.1 

33,50 

5.11.1 

43,50 

7.  8.1 

3,75 

— . 

8. 

13,75 

2.  5.J 

23,75 

4.  2.4 

33,75 

5.11.1 

43,75 

7.  8.1 

4,00 

8.J 

14,00 

2.  5.f 

24,00 

4.  3. 

34,00 

6^T 

44,00 

7.  9.4 

4,25 

9. 

14,25 

2.  6.1 

24,25 

4.  3.* 

34,25 

6.-4 

44,25 

7.10. 

4,50 

— . 

9.* 

14,50 

2.  6.J 

24,50 

4.  4. 

34,50 

6.  1.1 

44,50 

7.10.4 

4,75 

— . 

10-1 

14,75 

2.  7.| 

24,75 

4.  4.0 

34,75 

6.  l.f 

44,75 

7.11. 

5,00 

— . 

lO.f 

15,00 

2.  7.1 

25,00 

4.  5.1 

35,00 

6.  2.1 

45,00 

7.H.1 

5,25 

— . 

11.1 

15,25 

2.  8.| 

25,25 

4.  5.| 

35,25 

6.  2.1 

45,25 

8.-.1 

5,50 

— . 

11.1 

15,50 

2-  8.1 

25,50 

4.  6.1 

35,50 

6.  3.| 

45,50 

8.-.1 

5,75 

1. 

— .1 

15,75 

2.  9.4 

25,75 

4.  64 

35,75 

6.  3.1 

45,75 

8.  1-1 

6,00 

1. 

— .f 

16,00 

2.10. 

26,00 

4.  7.1 

36,00 

6.  4.4 

46,00 

8.  l.f 

6,25 

1. 

1.1 

16,25 

2.10.* 

26,25 

4.  7.f 

36,25 

6.  5. 

46,25 

8.  2.1 

6,50 

1. 

l.f 

16,50 

2.11. 

26,50 

4.  8.1 

36,50 

6.  5A 

46,50 

8.  2.| 

6,75 

1. 

U 

16,75 

2.H.I 

26,75 

4.  8.1 

38,75 

6.  6. 

46,75 

8.  3.1 

7,00 

1. 

2-1 

17,00^ 

3.— -1 

27,00 

4.  9.| 

37,00 

6.  64 

47,00 

8.  3.1 

7,25 

1. 

3.| 

17,25 

3.-.I 

27,25 

4.  9.1 

37,25 

6.  7.1 

47,25 

8.  4.1 

7,50 

1. 

3.1 

17,50 

3.  1-1 

27,50 

4.10.| 

37,50 

6.  7.1 

47,50 

8.  4.1 

7,75 

1. 

4.4 

17,75 

3.  l.f 

27,75 

4.10.1 

37,75 

6.  8.1 

47,75 

8.  5.1 

8,00 

1. 

5. 

18,00 

3.  2.1 

28,00 

4.11.4 

38,00 
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35,75 

5.11.| 
5.114 
6.— .4 
6.-4 

45,00 
45,25 
45,50 
45,75 

7.  7.1 

7.  8. 
7.  8.1    i 
7.  9. 

6,00 
6,25 
6,50 
6,75 

1. 
1. 
1. 
1. 

— .i 

-4 

1-4 

l.| 

16,00 
16,25 
16,50 
16,75 

2.  8.1 
2.  9. 
2.  9.4 
2.10.| 

26,00 
26,25 
26,50 
26,75 

4.  4.1 
4.  5.1 
4.  5.1 
4.  6.§ 

36,00 
36,25 
36,50 
36,75 

6. 
6. 
6. 
6. 

1.4 

l.l 

2.4 
24 

46,00 
46,25 
46,50 
46,75 

7.  9.1 
7.10.| 

7.10.|   : 
7.11.4   i 

7,00 
7,25 
7,50 

7,75 

1. 
1. 
1. 
1. 

2.4 

24 
3.4 

3.| 

17,00 
17,25 
17,50 
17,75 

2.10.1 
2.11.| 
2.11.1 
3.-.1 

27,00 
27,25 
27,50 
27,75 

4.  6.% 
4.  7.1 

4.  7.1 
4.  8.1 

37,00 
37,25 
37,50 
37,75 

6. 
6. 
6. 
6. 

3.4 
34 
4.4 
44 

47,00 
47,25 
47,50 
47,75 

7.11.1 
8.-.| 
8  —  1  ; 

8.  l.|  1 

8,00 
825 
8,50 
8,75 

1. 

1. 
1. 
1. 

4.4 
44 
5.4 
5.1 

18,00 
18,25 
18,50 
18,75 

3.-.| 
3.  l.| 
3.  1.1 
3.  2.| 

28,00 
28,25 
28,50 
28,75 

4.  9. 
4.  9.1 
4.10. 
4.10.1 

38,00 
38,25 
38,50 
38,75 

6. 
6. 
6. 
6. 

5.4 
54 
6.4 
6.1 

48,00 
48,25 
48,50 
48,75 

8.  l.§  i 
8.  2.1  [ 
8.  2.| 
8.  3.| 

9,00 
9,25 
9,50 
9,75 

1. 
1. 
1. 

1. 

6.4 

6-1 
7.| 
7  % 

'  '8 

19,00 
19,25 
19,50 
19,75 

3.  2.| 
3.  3.| 
3.  3.1 
3.  4.| 

29,00 
29,25 
29,50 
29,75 

4.11. 
4.11.J 
5.— 
5.— .1 

39,00 
39,25 
39,50 
39,75 

6. 
6. 
6. 
6. 

7-1 

7-1 
8-1 
8.1 

49,00 
49,25 
49,50 
49,75 

8.  3.| 
8.  4.| 
8.  4-| 
8.  5.|  |  ! 

10,00 

1. 

8  3 

O.g 

20,00 

3.  4.1 

30,00 

5.  1. 

40,00 

6. 

9.1 

50,00 

8.  5.|    1 
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50,25 

8.  6.i    60,25 

10. 

2A 

70,25 

11.10.1 

80,25 

13.  74 

90,25 

15.  3.* 

1  50,50 

8.  6.f   60,50 

10. 

3. 

70,50 

11.11.1 

80,50 

13.  7.f 

90,50 

15.  4.i 

i  50,75 

8.  7J    60,75 

10. 

34 

70,75 

11.11.1 

80,75 

13.  84 

90,75 

15.  4.1 

51,00 

8.  7.f  j  61,00 

10. 

4  i 

**8 

71,00 

12.-.! 

81,00 

13.  8.| 

91,00 

15.  5.i 

i  51,25 

8.  84    61,25 

10. 

4.| 

71,25 

12.-.! 

81,25 

13.  94 

91,25 

15.  5.1 

151,50 

8.  8.f 

61,50 

10. 

5.| 

71,50 

12.  1.1 

81,50 

13.  94 

91,50 

15.  6.i 

51,75 

8.  94 

61,75 

10. 

5.| 

71,75 

12.  1.1 

81,75 

13.104 

91,75 

15.  6.| 

j  52,00 

8.  9.f 

62,00 

10. 

6.| 

72,00 

12.  24 

82,00 

13.104 

92,00 

15.  7.i 

152,25 

8.104 

62,25 

10. 

64 

72,25 

12.  3. 

82,25 

13.114 

92.25 

15.  7.1 

52,50 

8.104 

62,50 

10. 

7  i 

1  *8 

72,50 

12.  3.* 

82,50 

13.114 

92,50 

15.  8.i 

52,75 

8.114 

62,75 

10. 

7-1 

72,75 

12.  4. 

82,75 

14.— 4 

92,75 

15.  8.1 

53,00 

8.114 

63,00 

10. 

8-1 

73,00 

12.  44 

83,00 

14.-.! 

93,00 

15.  9.i 

!  53,25 

9.-4 

63,25 

10. 

8.| 

73,25 

12.  5. 

83,25 

14.   1.1 

93,25 

15.  9.| 

153,50 

9.-.1 

63,50 

10. 

9.1 

73,50 

12.  54 

83,50 

14.   1.1 

93,50 

15.10.1 

53,75 

9.  1.1 

63,75 

10. 

9.1 

73,75 

12.  6. 

83,75 

U.   2.1 

93,75 

15.10.1 

54,00 

9.  lj 

64,00 

10.10.1 

74,00 

12.  6.j 

84,00 

14.   24 

94,00 

lô.ll.i 

54,25 

9.  2.1 

64,25 

10.10.1 

74,25 

12.   7. 

84,25 

14.  3.1 

94,25 

15.11.1 

54,50 

9.  2.| 

64,50 

lO.ll.i 

74,50 

.n\  74 

84,50 

14.  3.1 

94,50 

16.— 4 

54,75 

9.  3.1 

64,75 

10.114 

74,75 

12.   8. 

34,75 

14.  4.1 

94,75 

16.— 4 

55,00 

9.  3.1 

65,00 

11. 

—4 

75,00 

12.  SA 

85,00 

14.  4.1 

95300 

16.  14 

55,25 

9.  4.1 

65,25 

11. 

3 

75,25 

12.  9. 

85,25 

14.  5.1 

95,25 

16.  14 

55,50 

9.  4.1 

65,50 

11. 

U 

75,50 

12.  94 

85,50 

14.  5.1 

95,50 

16.  24 

55,75 

9.  5.1 

65,75 

11. 

75,75 

12.10.1 

85,75 

14.  64 

95,75 

16.  2.f 

56,00 

9.  54 

66,00 

11. 

2-i 

76,00 

12.10.1 

86,00 

14.  64 

96,00 

16.  34 

56,25 

9.  64 

66,25 

11. 

2.Ï 

76,25 

12.11.1 

86,25 

14.   7.| 

93,25 

16.  34 

56,50 

9.  64 

66,50 

11. 

3-i 

76,50 

12.11.1 

86,50 

14.   7.1 

96}50 

16.  44 

56,75 

9.  7.1 

66,75 

11. 

76,75 

13.— .i 

86,75 

14.  84 

96,75 

16.  4.f 

57,00 

9.  7.1 

67,00 

11. 

4.; 

77,00 

13.— .g 

87,00 

14.  9. 

97,00 

16.  54 

57,25 

9.  8.* 

67,25 

11. 

44 

77,25 

13.  l.i 

87,25 

14.  94 

97,25 

16.  54 

57,50 

9.  9. 

67,50 

11. 

5.i 

77,50 

13.  1.1 

87,50 

14.10. 

97,50 

16.  64 

57,75 

9.  94 

67,75 

11. 

54 

77,75 

13.  2.| 

87,75 

14.104 

97,75 

16.  64 

58,00 

9.10. 

68,00 

11. 

6.i 

78,00 

13.  2.1 

88,00 

14.11. 

98,00 

16.  7.1 

58,25 

9.104 

68,25 

11. 

6.g 

78,25 

13.  3.i 

88,25 

14.11.1 

98,25 

16.  7.1 

58,50 

9.11. 

68,50 

11. 

7  3 

'  '8 

78,50 

13.  3.1 

88,50 

15.— 

98,50 

16.  8.1 

58,75 

9.114 

68,75 

11. 

7  £ 

'•8 

78,75 

13.  4.i 

88,75 

15.— 4 

98,75 

16.  8.1 

59,00 

10.— 

69,00 

11. 

84 

79,00 

13.  4.1 

89,00 

15.  1. 

99,00 

16.  9.1 

59,25 

10.—.* 

69,25 

11. 

8.1 

79,25 

13.  5.i 

89,25 

15.  1.* 

99,25 

16.  9.1 

59,50 

10.  1. 

69,50 

11. 

9.| 

79,50 

13.  54 

89,50 

15.  2. 

99,50 

16.10.1 

59,75 

10.  14 

69,75 

11. 

9.1 

79,75 

13.  64 

89,75 

15.  24 

99,75 

16.10.1 

60,00 

10.  2. 

70,00 

11.10.1 

80,00 

13.  6.| 

90,00 

15.  3. 

100. 

16.11.1 
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0,25 

1 

—•4 

10,25 

1.  8.1 

20,25 

3.  4.J 

30,25 

5. 

1. 

40,25 

6.  9.1 

0,50 

— 

1. 

10,50 

1.  9.| 

20,50 

3.  5.1 

30,50 

5. 

1.4 

40,50 

6.  9.| 

0,75 

— . 

u 

10,75 

1.  9.| 

20,75 

3.  5.1 

30,75 

5. 

2. 

40,75 

6.10.1 

1,00 

— . 

2. 

11,00 

1.10.1 

21,00 

3.  6.1 

31,00 

5. 

2.4 

41,00 

6.104 

1,25 

— . 

a.* 

11,25 

l.lO.f 

21,25 

3.  6.1 

31,25 

0. 

3. 

41,25 

6.11.J 

1,50 

— . 

3. 

11,50 

1.114 

21,50 

3.  7.1 

31,50 

0. 

3.4 

41,50 

6.11.} 

1,75 

— . 

3.i 

11,75 

1.11.1 

21,75 

3.  7.g 

31,75 

5. 

4. 

41,75 

7.-4 

2,00 

— . 

4. 

12,00 

2.— .i 

22,00 

3.  8.1 

32,00 

5. 

4.4 

42,0O 

7.—.} 

2,25 

— . 

4.4 

12,25 

2.— 4 

22,25 

3.  8.i 

32,25 

5. 

0. 

42,25 

7.  l.J 

2,50 

— 

5. 

12,50 

2.  1.J 

22,50 

3.  9.1 

32,50 

o. 

42,50 

7.  1.} 

2,75 

5.4 

12,75 

2.  l.f 

22,75 

3.  9.1 

32,75 

0. 

6. 

42,75 

7.  24 

3,00 

— . 

6. 

13,00 

2.  24 

23,00 

3.10.1 

33.00 

5. 

6.4 

43,00 

7.  24 

3,25 

— . 

6.4 

13,25 

2.  2.f 

23,25 

3.10.1 

33,25 

0. 

7. 

43,25 

7.  34 

3,50 

— . 

7. 

13,50 

2.  34 

23,50 

3.11.1 

33,50 

5. 

7-1 

43,50 

7.  3.f 

3,75 

— . 

7.| 

13,75 

2.  3.f 

23,75 

3.11.1 

33,75 

0. 

8-1 

43,75 

7.  44 

4,00 

— . 

8-1 

14,00 

2.  44 

24,00 

4.-.1 

34,00 

5. 

8.1 

44,00 

7.  4.f 

4,25 

— . 

8.1 

14,25 

2.  4.| 

24,25 

4.-.1 

34,25 

0. 

»•! 

44,25 

7.  54 

4,50 

— . 

9.| 

14,50 

2.  54 

24,50 

4.  1.1 

34,50 

0. 

9.g 

44,50 

7.  54 

4,75 

— . 

9.1 

14,75 

2.  5.| 

24,75 

4.  1.1 

34,75 

5.10.1 

44,75 

7.  6.J 

5,00 

— . 

10.1 

15,00 

2.  64 

25,00 

4.  2.1 

35,00 

5.10.| 

45,00 

7.  6.} 

5,25 

— . 

10.8 

15,25 

2.  6.f 

25,25 

4.  2.1 

35,25 

5.11.| 

45,25 

7.  7.J 

5,50 

— . 

11.1 

15,50 

2.  74 

25,50 

4.  3.1 

35,50 

0. 

11.1 

45,50 

7.  7.f 

5,75 

— . 

ll.g 

15,75 

2.  7.| 

25,75 

4.  3.| 

35,75 

6.- 

1 

•8 

45,75 

7.  84 

6,00 

1. 

— -1 

16,00 

2.  84 

26,00 

4.  4.g 

36,00 

6.- 

•§ 

46,00 

7.  8.| 

6,25 

1. 

-8 

16,25 

2.  84 

26,25 

4.  5. 

36,25 

6. 

1-1 

46,25 

7.  94 

6,50 

1. 

1-i 

16,50 

2.  94 

26,50 

4.  5.4 

36,50 

6. 

1-1 

46,50 

7.  94 

6,75 

1. 

1-1 

16,75 

2.  94 

26,75 

4.  6. 

36,75 

6. 

2-1 

46,75 

7.104 

7,0O 

1. 

2-1 

17,00 

2.104 

27,00 

4.  6.4 

37,00 

6. 

2-1 

47,00 

7.104 

7,25 

1. 

2-1 

17,25 

2.104 

27,25 

4.  7. 

37,25 

6. 

3.| 

47,25 

7.114 

7,50 

1. 

3-i 

17,50 

2.114 

27,50 

4.  7.4 

37,50 

6. 

3.1 

47,50 

7.11.J 

7,75 

1. 

3.1 

17,75 

2.114 

27,75 

4.  8. 

37,75 

6. 

4-1 

47,75 

8.-4 

8,00 

1. 

4-i 

18,00 

3.-4 

28,00 

4.  8.4 

38,00 

6. 

4.1 

48,00 

8.-4 

8,25 

1. 

4.1 

18,25 

3.-4 

28,25 

4.  9. 

38,25 

6. 

5.i 

48,25 

8.  14 

8,50 

1. 

5-1 

18,50 

3.  14 

28,50 

4.  9.4 

38,50 

6. 

5.1 

48,50 

8.  1.1 

8,75 

1. 

5.1 

18,75 

3.  1.1 

28,75 

4.10. 

38,75 

6. 

6.1 

48,75 

8.  2.1 

9,00 

1. 

6.J 

19,00 

3.  2.1 

29,00 

4.10.1 

39,00 

6. 

6.1 

49,00 

8.  2.1 

9,25 

1. 

6  i 

19,25 

3.  2.1 

29,25 

4.11. 

39,25 

6. 

7-1 

49,25 

8.  3.1 

9,50 

1. 

7  i 

'  "8 

19,50 

3.  3.1 

29,50 

4.11.4 

39,50 

6. 

7-1 

49,50 

8.  3.1 

9,75 

1. 

7.| 

19,75 

3.  3.1 

29,75 

5.— 

39,75 

6. 

8-1 

49,75 

8.  4.1 

10,00 

1. 

8-1 

20,00 

3.  4.1 

30,00 

5.-4 

40,00 

6. 

8.1 

50,00 

8.  4.1 
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8.  5.1 
8.  5.1 
8.  6.| 


60,25 
60,50 
60,75 


10.  1 

10.  2 
10.  2 


70,25 
70,50 
70,75 


11.  9.| 
11.10.J 
11.10.1 


80,25 
80,50 
80,75 


13.  5.1 
13.  6.1 
13.  6.1 


90,25 
90,50 
90,75 


8.  6.| 

8.  7.1 

8.  7.1 

8.  8.1 


61,00 
61,25 
61,50 
61,75 


10.  3 

10.  3 

10.  4 

10.  4 


71,00 
71,25 
71,50 
71,75 


ll.ll.i 

11.114 

12.— 4 
12.— .| 


81,00 
81,25 
81,50 
81,75 


13.  7.1 

13.  7.1 
13.  8.1 
13.  S.2 


91,00 
91,25 
91,50 
91,75 


;.  84 
;.  9.1 

i.  9.1 
UO.i 


62,00 
62,25 
62,50 
62,75 


10.  5 
10.  5 
10.  6, 
10.  6 


72,00 
72,25 
72,50 
72,75 


12.  l.i 
12.  14 
12.  2.i 
12.  24 


82,00 
82,25 
82,50 
82,75 


13.  9.| 
13.  9.1 
13.10.1 
13.10.1 


92,00 
92,25 
92,50 
92,75 


8.10.1 
8.11.1 
8.11.1 
9.— .i 


63,00 
63,25 
63,50 
63,75 


10.  7 

10.  7 

10.  8 

10.  8 


73,00 
73,25 
73,50 
73,75 


12.  3.i 
12.  SA 
12.  é.i 
12.  4.i 


83,00 
83,25 
83,50 
83,75 


13.11.1 
13.11.1 
14.— .1 
14.— .S 


93,00 
93,25 
93,50 
93,75 


9.  1.1 
9.  1.1 
9.  2.i 


64,00 
64,25 
64,50 
64,75 


10.  9 
10.  9 
10.10 
10.10 


74,00 
74,25 
74,50 
74,75 


12.  54 
12.  54 
12.  64 
12.  64 


84,00 
84,25 
84,50 
84,75 


14.  l.l 
14.  1.1 
14.  2. g 
14.  2.1 


94,00 
94,25 
94,50 
94,75 


9.  2.| 

9.  3.| 

9.  3.1 

9.  4.1 


65,00 
65,25 
65,50 
65,75 


10.11 
10.11 

11  — 
11.— 


75,00 
75,25 
75,50 
75,75 


12.  74 
12.  74 
12.  84 
12.  8.f 


85,00 
85,25 
85,50 
85,75 


14. 
14. 
14. 
14. 


3.1 
3.1 
4.1 


95,00 
95,25 
95,50 
95,75 


9.  5. 
9.  5A 
9.  6. 
9.  64 


66,00 
66,25 
66,50 
66,75 


11.  1 

11.  1 

11.  2 

11.  2 


76,00 
76,25 
76,50 
76,75 


12.  9.J 
12.  9.f 
12.104 
12.104 


86,00 
86,25 
86,50 
86,75 


14.  5.* 

14.  6. 

14.  6A 

14.  7 


96,00 
96,25 
96,50 
96,75 


9.  7. 

9.  7 A 

9.  8. 

9.  8J 


67,00 
67,25 
67,50 
67,75 


11.  3 

11.  3 

11.  4 

11.  4 


77,00 
77.25 

77,50 

77,75 


12.114 
12.114 

13.— 4 
13.— 4 


87,00 
87,25 
87,50 
87,75 


74 


14. 
14.  8 
14.  8, 
14.  9 


97,00 
97,25 
97,50 
97,75 


9.  9. 
9.  9.* 
9.10. 
9.10.* 


68,00 
68,25 
68,50 
68,75 


11. 
11. 
11. 
11. 


78,00 
78,25 
78,50 
78,75 


13.  14 

13.  1.1 

13.  2.1 

13.  2.S 


88,00 
88,25 
88,50 
88,75 


14.  9.* 
14.10. 
14.10. 
14.11. 


98,00 
98,25 
98,50 
98,75 


9.11. 

9.114 
10.— 
10.— 4 


69,00 
69,25 
69,50 
69,75 


11.  7 

11.  7 

11.  8. 

11.  8 


79,00 
79,25 
79,50 
79,75 


13.  3.1 
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5.11. 

47,25 

7.  6. 

7,50 

1.  2.4 

17,50 

2.  9.1 

27,50 

4. 

4  3 

37,50 

5.11.1 

47,50 

7.  6.4 

7,75 

1.  2.f 

17,75 

2.  9.| 

27,75 

4. 

4.Î 

37,75 

5.11.1 

47,75 
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8,00 

1.  3.4 

18,00 

2.10.4 
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4. 

5.1 

38,00 
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8,25 

1.  3.f 

18,25 

2.10.J 

28,25 

4. 

5.i 
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7.  7.| 

8,50 

1.  4.4 
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2.11.4 

28,50 

4. 

$4 
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6.  1-1 

48,50 
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8,75 

1.  4.1 
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2.114 

28,75 

4. 

64 
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6.  l.f 

48,75 

7.  8.^ 

9,00 

1.  5.| 

19,00 

3.-.4 

29,00 

4. 

7.4 

39,00 

6.  2.4 

49,00 

7.  9.1 

9,25 

1.  5.1 

19,25 

Q  5 

d.     .g, 

29,25 

4. 

74 
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6.  2.f 

49,25 

7.  94 

9,50 

1.  6.i 

19,50 

3.  1.4 
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4. 

8.4 

39,50 

6.  3.4 

49,50 

7.10.1 

9,75 

1.  64 
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3.  1.1 

29,75 

4. 

8.1 1  39,75 

6.  3.| 

49,75 

7.104 
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7.114 


60,25 
60,50 
60,75 


8.  l.| 

8.  1.1 

8.  2.| 

8.  2.g 

8.  3. 

8.  3.i 

8.  4. 

8.  4.* 


61,00 
61,25 
61,50 
61,75 

62,00 
62,25 
62,50 
62,75 


S.  o. 

5.  5.g 

S.  5.1 

S.  6.| 


8.  6.1 
8.  7.1 
8.  7.| 
8.  84 
~8787f 
S.  9.J 
8.  9.f 
8.10.J 

8J0:g 
8.11.| 
8.11.y 
9.-.1 


9.  1. 

9.  1.4 

9.  2. 

9.  2.£ 

9.  a. 
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9."  3.2 


9.  S.i    71,00 

9.  8.|{  71,25 
9.  9.J|  71,50 
9.  9.1  |  71,75 


11.  3 
11 

11.  4 

11.  4 


3|. 


9.10.1  72,00 
9.10.1  72,25 
9.11.  ;  72,50 
9.11.4  i  72,75 


11.  5 

11.  5 

11.  6 

11.  6 


63,00 
63,25 
63,50 
63,75 


10.—  1 73,00 
10.— 4  73,25 
10.  1.  173,50 
10.  1.1    73,75 


11.  7 

11.  7 

11.  8 

11.  8 


64,00 
64,25 
64,50 
64,75 

65,00 
65,25 
65,50 
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66,50 
66,75 
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67,25 
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68,50 
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10.  3.f 
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10.  4.| 


11.  9 
11.  9 

11.  9 

11.10 
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11.10 
11.11 
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12.  3 
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9.  5.1 
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69,00 
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69,75 
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10.10. 
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10.11. 

10.11.| 

10.11.; 
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78,50 
178,75 
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79,25 
79,50 
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12.  4 

12.  5 
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.12. 
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81,25 
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82,75 
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83,50 
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84,50 

84,75 
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85,25 
85,50 
85,75 
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86,25 
86,50 
86,75 

87,00 
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87,50 
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88.00 
88,25 
88,50 
88,75 
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12.11, 
12.11 
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ï  91,00 
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ï  91,50 
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I  92,25 
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14.  54 
14.  5.| 
14  .6.i 

14.  6.f 
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13. 
13.  3. 

13.  3.4 


2.|  !  93,00 

2.1193,25 

93,50 

93,75 


13.  4, 
13.  4. 

13.  5, 
13.  5. 

13.  5 

13.  6, 
13.  6, 

13.  7, 


14.  74 
14.  7.î 

14.  84 
14.  8.| 

14.  9. 1 
14.  9.1 
14.10.1 
14.10.1 


94,00 

94,25 

94,50 

I    94,75 

1  95,00 

1  95,25 

I  95,50 

1  95,75 


13.  7. 
13.  8. 
13.  8. 
13.  9. 

13.  9. 
13.10. 
13.10. 
13.11.Î 

13.11.1 
14.-.1 
14.— .1 

14.  1. 


î  96,00 

i  96,25 

I  96,50 

î  96,75 


14.11. 
14.11.1 
15.— 
15.— 4 
15.  1. 
15.  1.1 
15.  l.g 
15.  2.| 
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15.  3.1 
15.  34 
15.  44 


i  97,00 

i  97,25 
97,50 
97,75 
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98,25 
98,50 
98,75 


89,00 
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89,50 
89,75 


14.  1.4 

14.  2. 

14.  24 
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15.  4  | 

15.  54 

15.  5.f 

15.  64 

15.  6.1 

15.  7.i 

15.  7.§ 
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15.  9. 
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3. 
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3. 
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40,25 
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1,00 
1,25 
1,50 
1,75 
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11,00 
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11,75 
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1.  9.1 
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21,00 
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21,75 
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3. 
3. 
3. 

3.| 
4.1 
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5.i 

31,00 
31,25 
31,50 
31,75 

4.10.1 
4.11. 
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5. — 

41,00 
41,25 
41,50 
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6.  6.| 

6.  6.1 

2,00 
2,25 
2,50 
2,75 

— .  3.| 
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— .  5.1 

12,00 
12,25 
12,50 
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1.11.| 

2.-.| 

22,00 
22,25 
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22,75 
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3. 
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3. 

5  £ 

6. 
64 

7. 

32,00 
32,25 
32,50 
32,75 

5.-4 
5.  1. 
5.  1.1 
5.  l.| 

42,00 
42,25 
42,50 
42,75 

6.  7.1 

6.  7.1 
6.  S.| 
6.  8.i 

3,00 
3,25 
3,50 
3,75 

—.  54 
-.  6.| 

fi   5 
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13,00 
13,25 
13,50 
13,75 

2.-.I 
2.  1. 
2.  1.1 
2.  2. 

23,00 
23,25 
23,50 
23,75 

3. 

3. 

o 

O. 

3. 

74 

84 
8.1 

33,00 
33,25 
33,50 
33,75 

5.  2.1 
5.  2.1 
5.  3.1 
5.  3.f 

43,00 
43,25 
43,50 
43,75 

6.  9.} 
6.  94 
6.10.1 
6.10.| 

4,00 
4,25 
4,50 
4,75 

— .  8. 
— .  8.1 
— .  9. 

14,00 
14,25 
14,50 
14,75 

2.  24 
2.  2.1 
2.  3.1 
2.  3.1 

24,00 
24,25 
24,50 
24,75 

3.  9.1 

3.  9.1 
3.10.1 
3.10-f 

34,00 
34,25 
34,50 
34,75 

5.  4.1 
5.  4.f 
5.  5.1 
5.  5.| 

44,00 
44,25 
44,50 
44,75 

6.11.1 
6.11.1 
7.— -1 
7.-4 

5,00 
5,25 
5,50 
5,75 

—,  9.* 
— .  9.1 
—•10.1 
—.10.1 

15,00 
15,25 
15,50 
15,75 

2.  4.1 
2.  4.1 
2.  5.1 
2.  5.f 

25,00 
25,25 
25,50 
25,75 

3.11.1 
3.114 
4.— .1 
4.— .1 

35,00 
35,25 
35,50 
35,75 

5.  6.1 

5.  64 
5.  7.i 
5.  74 

45,00 
45,25 
45,50 
45,75 

7.  1. 
7.  14  ' 
7.  2. 
7.  24  ' 

6,00 
6,25 
6,50 
6,75 

—.ll.| 

—.ll.f 
1.— .1 

1.— .f 

16,00 
16,25 
16,50 
16,75 

2.  e.i 

2.  6.i 
2.  7.i 
2.  7.| 

26,00 
26,25 
26,50 
26,75 

4. 
4. 
4. 
4. 

1-1 

1-1 
2  i 

24 

36,00 
36,25 
36,50 
36,75 

5.  8. 
5.  8.} 

5.  9. 
5.  94 

46,00 
46,25 
46,50 
46,75 

7.  2.1  ; 

7.  3.1 
7.  3.1 
7.  4.1 

7,00 
7,25 
7,50 

7,75 

l.  1.1 

1.  i.| 
1.  2.| 
1.  2.§ 

17,00 
17,25 
17,50 
17,75 

2.  S.i1 
2.  8.| 
2.  9.i 
2.  9.1 

27,00 
27,25 
27,50 
27,75 

4. 
4. 
4. 
4. 

3. 

34 

4. 

4.} 

37,00 
37,25 
37,50 
37,75 

5.  9.1 
5.10.1 
5.10.1 
5.11.1 

47,00 
47,25 
47,50 

47,75 

7.  4.1 
7.  5.1 
7.  54 
7.  6.1 

8,00 
8,25 
8,50 
8,75 

1.  3.| 

1.  3.| 
1.  4.| 
1.  4.1 

18,00 
18,25 
18,50 
18,75 

2.10. 
2.10.* 
2.11. 
2.11.1 

28,00 
28,25 
28,50 
28,75 

4. 
4. 
4. 
4. 

4  " 
5.1 
5.1 
64 

38,00 
38,25 
38,50 
38,75 

5.114 
6.—.1 
6.-4 
6.  1.1 

48,00 
48,25 
48,50 
48,75 

7.  6.} 

7.  7.1 
7.  7.| 

7.  8.1 

9,00 
9,25 
9,50 
9,75 

1.  5. 
1.  5.1 
1.  6. 
1.  64 

19,00 
19,25 
19,50 
19,75 

2.11.1 

Q  3 

3.-.1 
3.  1.1 

29,00 
29,25 
29,50 
29,75 

4. 
4. 

4. 
4. 

6.f 
7.1 

7.f 
8.1 

39,00 
39,25 
39,50 
39,75 

6.  l.f 
6.  2.i 
6.  2.| 
6.  3.i 

49,00 
49,25 
49,50 
49,75 

7.  8.f 
7.  9.1 
7.  94 
7.10. 

10,00 

1.  6.1 

20,00 

3.  l.î 

30,00 

4. 

84 

40,00 

6.  3.|H 

50,00 

7.104 
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50,25 
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7.11. 

7.11.| 
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60,25 
60,50 
60,75 

9.  5.1 

9.  64 
9.  64 

70,25 
70,50 
70,75 

11. 
11. 
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-4 
U 

l.f 

80,25 
80,50 
80,75 

12.  7.1 
12.  8.| 
12.  8.1 

90,25 
90,50 
90,75 

14.  24 
14.  3. 
14.  34 

),51,00 
51,25 
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8.-.1 
8.-.1 
8.  1.1 
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61,00 
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61,50 
61,75 
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9.   7.| 
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9.  8.| 

71,00 
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71,75 

11. 
11. 
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11. 

2-i 

2-1 

M 

3.1 

81,00 
81,25 
81,50 
81,75 

12.  9.| 
12.  9.* 
12.10. 
12.104 

91,00 
91,25 
91,50 
91,75 

14.  4. 
14.  44 
14.  4.1 
14.  5.1 

>j52,0O 
52,25 
52,50 

',152,75 

8.  24 
8.  2.f 
8.  S.| 

8.  3.| 

62,00 
62,25 
62,50 
62,75 

9.  9.| 
9.  9.§ 
9.10.| 
fl.lO.g 

72,00 
72,25 
72,50 
72,75 

11. 

11. 
11. 
11. 

4-1 
44 
5. 

54 

82,00 
82,25 
82,50 
82,75 

12.11. 
12.11.| 
12.11.1 
13.— .1 

92,00 
92,25 
92,50 
92,75 

14.  5.1 
14.  6.g 
14.  64 

14.   74 

>|53,00 
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53,50 

,53,75 

8.  4.| 

8.  4.§ 

s.  g.j 

8.  5.1 

63,00 
63,25 
63,50 
63,75 

9.11. 

9,11.4 

10;— 

10.— 4 

73,00 
73,25 
73,50 
73,75 

11. 
11. 
11. 
11. 

6. 

6.1 
7-1 

83,00 
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83,75 

13.-.! 
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13.  24 

93,00 
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14.  8.f 
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,154,00 
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,54,75 
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8.  7. 
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64,00 
64,25 
64,50 
64,75 

10.  1. 

10.  1.1 
10.  1.1 
10.  2.1 

74,00 
74,25 
74,50 
74,75 

11. 

11. 
11. 
11. 

7-1 
8.| 

84 
94 

84,00 
84,25 
84,50 
84,75 

13.  24 
13.  34 
13.   3. g 
13.  4.i 

94,00 
94,25 
94,50 
94,75 

14.  9.1 
14.10.1 
14.10.1 
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,55,00 
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«.  8.1 
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65,00 
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10.  34 
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85,00 
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15.— 
15.—.* 
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8.10.f 
8.Ï1.J 

66,00 
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66,50 
66,75 

10.  4.J 
10.  54 
10.  54 
10.  6.| 

76,00 
76,25 
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11,11.1 

12.-.! 
12—.  g 
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86,00 
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86,50 
86,75 
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15.  2.1 
15.  2.1 

57,00 
!  57,25 
i  57,50 
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8.11.f 
9.— .i 
9.-.1 
9.  l.| 

67,00 
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67,50 
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10.  6.1 

10.   7.1 
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77,00 
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12. 
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97,00 
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97,50 
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68,25 
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10.  84 
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84,50 
84,75 

13.— 4 
13. — .f 
13.  14 
13.  l.| 

94,00 
94,25 
94,50 
94,75 

14.  64 
14.  7.1 

14.  7.1 
14.  84 

55,00 
55,25 
55,50 
55,75 

8.  64 
8.  6.f 
8.   7.| 
8.  7.f 

65,00 
65,25 
65,50 
65,75 

10.- 
10. 
10. 
10. 

7 

•8 

1-1 
1-ï 
2-1 

75,00 
75,25 
75,50 
75,75 

11.   7.* 
11.  8. 
11.  84 
11.  8.1 

85,00 
85,25 
85,50 
85,75 

13.  2.| 
13.  2.g 
13.  3.| 
13.  34 

95,00 
95,25 
95,50 
95,75 

14.  84 
14.  94 
14.  9.1 
14.10.1 

56,00 
56,25 
56,50 
56,75 

8.  8.1 

8.  8.g 
8.  9.J 

8.  9.| 

66,00 
66,25 
66,50 
66,75 

10. 
10. 
10. 
10. 

2,i 

3-i 

76,00 
76,25 
76,50 
76,75 

11.  9.| 

11.  9.1 
11.10. g 
11.104 

86,00 
86,25 
86,50 
86,75 

13.  4. 
13.  4.* 
13.  4.1 
13.  5.1 

96,00 
96,25 
96,50 
96,75 

14.10.1 
14.11.1 
14.11.* 
15.— 

57,00 
57,25 

57,50 

57,75 

8.10. 

8.104 

8.11. 

8.1J.J 

67,00 
67,25 
67,50 
67,75 

10. 
10. 
10. 
10. 

-i-l 

6. 

77,00 

77,25 
77,50 
77,75 

îl.ll.J 
11.114 
12.-4 

12.-.g 

87,00 
87,25 
87,50 

87,75 

13.  54 
13.  64 
13.  6.f 
13.  74 

97,00 
97,25 
97,50 
97,75 

15.—.* 
15.— .1 
15.  l.| 
15.  1.1 

158,00 
158,25 
158,50 
j|58,75 

8.11.1 
9.-.g 
9.-.1 
9.  l.é 

68,00 
68,25 
68,50 
68,75 

10. 
10. 
10. 
10. 

M 

7. 
7.| 

'•s 

78,00 
78,25 
78,50 

78,75 

12.  1|. 

12    1- 
12.  2. 

12.  24 

88,00 
88,25 
88,50 
88,75 

13.  74 

13.  8.| 
13.  8.1 
13.  9.i 

98,00 
98,25 
98,50 
98,75 

15.  2.1 
15.  2.f 

15.  34 
15.  3.f 

59,00 
♦  59,25 

59,50 
,|59,75 

9.  14 

9.  24 
9.  2.f 
9.  3.1 

69,00 
69,25 
69,50 
69,75 

10. 
10. 
10. 
10. 

8  a 

8.1 
94 
94 

79,00 
79,25 
79,50 
79,75 

12.  3. 
12.  3.* 
12.  3.1 
12.  4.1 

89,00 
89,25 
89,50 
89,75 

13.  9.1 
13.10. 
13.10.* 
13.11. 

99,00 
99,25 
99,50 
99,75 

15.  4.i 
15.  4.g 
15.  5.i 
15.  5.1 

,60,00 

9.  3.| 

70,00 

10.104 

80,00 

12.  4.1 

90,00 

13.114 

100. 

15.  6. 
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6,50 
0,5417 

1/8  0,0677 

0,25 
0,50 
0,75 

•8 

;  13 

10,25 
10,50 
10,75 

\     1.  6.1 

!   ï-  7.§ 

!     1.  7.1 

20,25 
20,50 
20,75 

3.   l.| 
3.  Ï.] 

3.  2.1 

30,25 
30,50 
30,75 

4.  7.1 
4.  8.1 
4.  8.| 

40,25 
40,50 
40,75 

6.  2.1 
6.  2.| 
6.  3.1 

1,00 
1,25 
1,50 
1,75 

-•  i-i 

— .  2.| 

— •  2.f 
-.  3.| 

11,00 
11,25 
11,50 
11,75 

1.  84 
1.  8.| 
1.  9.J 

21,00 
21,25 
21,50 
21,75 

3.  2.| 
3.  3.1 
3.  3.| 
3.  4.| 

31,00 
31,25 
31,50 
31,75 

4.  9.1 
4.  9.f 
4.10.1 
4.10.1 

41,00 
41,25 
41,50 
41,75 

6.  3.} 
6.  4.i 
6.  4.1 
6.  5.1 

2,00 
2,25 
2,50 
2,75 

— .  3.Î 
-•  4.J 
-.  4.1 
— .  o.| 

12,00 
12,25 
12,50 
12,75 

1.10.1 

1.10.1 

1.11.1 
1.11.* 

22,00 
22,25 
22,50 
22,75 

3.  4.1 
3.  5.| 
3.  54 
3.  6. 

32,00 
32,25 
32,50 
32,75 

4.11.1 
4.11.* 
5.— 
5.—.* 

42,00 
42,25 
42,50 
42,75 

6.  54 
6.  6. 
6.  64 
6.  6.1 

3,00 
3,25 
3,50 
3,75 

— .  5.| 
— .  6. 
— .  6.J 
-.  6.1 

13,00 
13,25 
13,50 
13,75 

2.— 
2.— .* 
2.-* 

2.  1.1 

23,00 
23,25 
23,50 
23,75 

3.  64 
3.  6.g 
3.  7.| 

3.  7.1 

33,00 
33,25 
33,50 
33,75 

5.-.1 
5.  1.1 
5.  1.1 
5.  2.1 

43,00 
43,25 
43,50 
43,75 

6.  7.| 

6.  7.1 
6.  8.} 
6.  8.Ï 

4,00 
4,25 
4,50 
4,75 

— •  7.1 
-.  7.ï 
— .  8.i 
— .  8.| 

14,00 
14,25 
14,50 
14,75 

2.  1.1 

2.  2.1 
2.  2.f 
2.  3.1 

24,00 
24,25 
24,50 
24,75 

3.  8.1 
3.  8.| 
3.  9.1 
3.  9.$ 

34,00 
34,25 
34,50 
34,75 

5.  2.J 
5.  3.1 
5.  3.f 
5.  4.i 

44,00 
44,25 
44,50 
44,75 

6.  9.} 
6.  9.i 
6.10.| 
6.10.| 

5,00 
5.25 
5,50 
5,75 

— .  9.i 
-.  9.| 

-.io.| 

-.10.1 

15,00 
15,25 
15,50 
15,75 

2.  3.f 
2.  4.J 

2.  4.1 
2.  5.i 

25,00 
25,25 
25,50 
25,75 

3.10.| 
3.10.1 
3.111. 
3.11.* 

35,00 
35,25 
35,50 
35,75 

5.  4.1 
5.  5.i 
5.  5^ 
5.  6. 

45,00 
45,25 
45,50 
45,75 

6.11.| 
6.114 

7.— 
7.-4  \ 

6,00 
6,25 
6,50 
6,75 

— .ll.||  16,00 

—.11.1    16,25 

1—     (16,50 

1  — 4116,75 

2.  54 
2.  6. 
2.  6.* 
2.  6.1 

26,0O 
26,25 
26,50 
26,75 

4.—      36,00 
4.—.*    36,25 
4.— 1    36,50 
4.  1.1    36,75 

5.  64 
5.  6.1 
5.  7.1 
5.  7.1 

46,00 
46,25 
46,50 
46,75 

7.--1 
7.  l.|. 

7.  1.1 

7.  24  ; 

7,00 
7,25 
7,50 

7,75 

1  — ï  5  17,00 

1.  1-1 :  17,25 
1.  1-1  !  17,50 
1.  2.iî  17,75 

2.  7.| 

2.  7.1 
2.  8.1 
2.  8.| 

27,00 
27,25 
27,50 
27,75 

4      1    7 

4.  2.1 
4.  2.f 
4.  3.1 

37,00 
37,25 
37,50 
37,75 

5.  8.1 
5.  8.J 
5.  9.1 
5.  9.f 

47,00 
47,25 
47,50 
47,75 

7.  2.i 
7.  3.1 
7.  3.i 
7.  4.Î 

8,00 
8,25 
8,50 
8,75 

1.  2.| 
1.  3.1 
1.  3.f 
1.  4.§ 

18,00 
18,25 
18,50 
18,75 

2.  9.J 

2.  9.§ 
2.10.| 
2.10.1 

28,00 
28,25 
28,50 
28,75 

4.  3.f 
4.  4.i 
4.  4.1 
4.  5.i 

38,00 
38,25 
38,50 
38,75 

5.10.| 
5.10.| 
5.11.1 
5.114 

48,00 
48,25 
48,50 
48,75 

7.  4.1 
7.  5.| 
7.  54 
7.  6. 

9,00 
9,25 
9,50 
9,75 

1.  4.1 
1.  5.| 
1.  5.* 
1.  6. 

19,00 
19,25 
19,50 
19,75 

2.11.J 

2.11.* 
3.— 
3.— 4 

29,00 
29,25 
29,50 
29,75 

4.  54 
4.  6. 
4.  64 
4.  6.1 

39,00 
39,25 
39,50 
39,75 

6.— 
6.-4 
0.— .1 
6.  1.1 

49,00 
49,25 
49,50 
49,75 

7.  64 
7.  6.1 
7.  7.1 

7.  7.1  j 

10,00 

1.  64 

20,00 

3.— .1 

30,00 

4.  7.| 

40,00 

6.  1.1 

50,00 

7.  8.1  | 
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6,50 
0,5417 

1/8  0,0677 

50,25 
50,50 
50,75 

7.  8.f 
7.  9.-1 

7.  9.f 

60,25 
60,50 
60,75 

9. 
9. 

9. 

3.1 

4.1 

70,25 
70,50 
70,75 

10.  94 

10.10.1 
10.10.1 

80,25 
80,50 
80,75 

12.  4.i 
12.  4.1 
12.  5.i 

90,25 
90,50 
90,75 

13.10.| 
13.11.1 
13.11.} 

51,00 
51,25 
51,50 
j51,75 

7.10.1 
7.10.1 
7.11.1 
7.11.J 

61,00 
61,25 
61,50 
61,75 

9. 
9. 

9. 
9. 

H 

5.1 
5.1 

6. 

71,00 
71,25 
71,50 
71,75 

lO.ll.i 
10.11.1 

11.— 
11.—.} 

81,00 
81,25 
81,50 
81,75 

12.  5.} 
12.  6. 
12.  6.} 
12.  6.g 

91,00 
91,25 
91,50 
91,75 

14.— 
14.—.} 
14.— .§ 
14.  l.| 

52,00 
52,25 
52,50 
52,75 

8  — 
8.— .} 
8.— .1 
8.  l.§ 

62,00 
62,25 
62,50 
62,75 

9. 
9. 
9. 

9. 

6.} 
6.1 
7-1 

7-1 

72,0O 
72,25 
72,50 
72,75 

H.— -I 

11.  1.1 
11.   l.| 

11.  2.1 

82,00 
82,25 
82,50 
82,75 

12.   7.1 
12.   7.1 
12.  8.1 
12.  8.f 

92,00 
92,25 
92,50 
92,75 

14.  l.| 

14.  2.1 
14.  24 
14.  3.1 

£3,00 
53,25 
53,50 
53,75 

8.  l.| 

8.  2.J 
8.  2.f 
8.  3.1 

63,00 
63,25 
63,50 
63,75 

9. 
9. 
9. 
9. 

8.1 

8.5 
9.1 

94 

73,00 
73,25 
73,50 
73,75 

11.  24 
11.  3.1 

11.  34 
11.  4.i 

83,00 
83,25 
83,50 
83,75 

12.  9.1 
12.  94 
12.10.1 
12.10.1 

93,00 
93,25 
93,50 
93,75 

14.  34 
14.  4.i 
14.  4.g 
14.  5.i 

54,00 
54,25 
54,50 

54,75 

8.  3.f 

8.  4.i 
8.  4.| 
8.  5.J 

64,00 
64,25 
64,50 
64,75 

9.10.1 

9.10.| 
9.11.1 
9.11.} 

74,00 
74,25 
74,50 

74,75 

11.  4.1 
11.  ô.i 
11.  5.1 

11.  6. 

84,00 
84,25 
84,50 
84,75 

12.11.1 
12.11.* 
13.— 
13.—.} 

94,00 
94,25 
94,50 
94,75 

14.  5.} 
14.  6 

14.  6.} 
14.  6.i 

35,00 
55,25 
65,50 
65,75 

8.  5.1 

8.  6. 
8.  6.1 
8.  6.1 

65,00 
65,25 
65,50 
65,75 

10. 
10.- 
10. 
10. 

— - 1 

7 

•s 

1-1 

75,00 
75,25 
75,50 
75,75 

11.  6A 
11.  6.1 
11,   7.g 
11.  7.1 

85,00 
85,25 
85,50 
85,75 

13.— -1 
13.  1.1 
13.  1.1 
13.  2.1 

95,00 
95,25 
95,50 
95,75 

14.  7.1 
14.  7.1 
14.  8.1 

14.  8.| 

66,00 
p6,25 
p6,50 
,56,75 

8.  7.1 

8.  7.1 
8.   8.1 
8.  8.i 

66,00 
66,25 
66,50 
66,75 

11). 

10. 
10. 

10. 

1-1 

24 
3.1 

76,O0 
76,25 
76,50 
76,75 

11.  8.1 
11.  84 

11.  9.1 
11.  94 

86,00 
86,25 
86,50 
86,75 

13.  24 
13.  3.1 
13.  34 
13.  4.i 

96,00 
96,25 
96,50 
96,75 

14.  9.1 
14.  9.| 

14.10.1 
14.10.1 

57,00 
57,25 
57,50 
57,75 

8.  9.-1 
8.  9.f 
8.10.1 

S.lO.g 

67,00 
67,25 
67,50 
67,75 

10. 
10. 
10. 
10. 

34 
4.i 
4.| 

5.i 

77,00 
77,25 

77,50 

77,75 

ll.lO.i 
11.10.1 
ll.ll.i 
11.11.} 

87,00 
87,25 
87,50 
87,75 

13.  4.1 
13.  5.i 
13.  5.} 
13.  6. 

97,00 
97,25 
97,50 
97,75 

14.11.1 
14.11.} 
15.— 
15.—.} 

58,00 
58,25 
58,50 
58,75 

8.11.1 
8.11.} 
9.— 
9.—.} 

68,00 
68,25 
68,50 
68,75 

10. 
10. 
10. 
10. 

5.} 
6. 
6.} 
6.1 

78,00 
78,25 
78,50 
78,75 

12.— 
12.—.* 
12.-.! 
12.  l.| 

88,00 
88,25 
88,50 
88,75 

13.  6.} 

13.  6.1 
13.  7.1 
13.  7.1 

98,00 
98,25 
98,50 
98,75 

15.—.! 
15.  l.l 
15.  1.1 
15.  2.1 

59,00 
59,25 
59,50 
59,75 

9.-.I 
9.  l.§ 
9.  1.1 
9.  2.1 

69,00 
69,25 
69,50 
69,75 

10. 
10. 
10. 
10. 

7.1 

7-1 
8-1 
84 

79,00 
79,25 
79,50 
79,75 

12.  1.1 
12.  2.1 

12.  24 
12.  3.1 

89,00 
89,25 
89,50 
89,75 

13.  8.i 
13.  84 
13.  9.1 
13.  9.f 

99,00 
99,25 
99,50 
99,75 

15.  24 
15.  3.1 
15.  3.| 
15.  4.| 

60,00 

9.  2.f 

70,0O 

10. 

9.1 

80,00 

12.  34 

90,00 

13.10.| 

100. 

15.  4.1 
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Shilling 
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6,55 
0,5458 

1/8    0,0682 

0,25 
0,50 
0,75 

— .— -1 

•  *8 
13 

•  s-8 

10,25 
10,50 
10,75 

1.  6.| 

1.  74 

1.  7.î 

20,25 
20,50 
20,75 

3.    1.1 
3.    1.* 

3.  2. 

30,25 
30,50 
30,75 

4.  7.1 
4.  7.1 
4.  8.1 

40,25 
40,50 
40,75 

6.  14 
6.  24 
6.  2.| 

1,00 
1,25 
1,50 
1,75 

-■  1-1 
— .  2.| 

— .  â.i 

— .  3.i 

11,00 
11,25 
11,50 
11,75 

1.  8.| 
1.  8.1 
1.  9.| 
1.  94 

21,00 
21,25 
21,50 
21,75 

3.  24 

■   3.  2.1 

3.  3.| 

3.  3.1 

31,00 
31,25 
31,50 
31,75 

4.  8.f 
4.  94 
4.  9.f 
4.10.1 

41,00 
41,25 
41,50 
41,75 

6.  3.1 
6.  3.| 
6.  4. 
6.  44 

2,00 
2,25 
2,50 
2,75 

-■  3.1 
— .  4.i 

— .  5. 

12,00 
12,25 
12,50 
12,75 

1.10. 
1.10.* 
1.10.1 
1.11.| 

22,00 
22,25 
22,50 
22,75 

3.  44 
3.  44 
3.  54 
3.  5.1 

32,00 
32,25 
32,50 
32,75 

4.10.| 
4.11.1 
4.114 
5.— 

42,00 
42,25 
42,50 
42,75 

6.  5.    ! 
6.  54 
6.  5.1  ! 
6.  64  ! 

3,00 
3,25 
3,50 
3,75 

— .  5.i 
— .  6. 

— •  t>-§ 

-•  6.Ï 

13,00 
13,25 
13,50 
13,75 

1.11.1 

2.-4 
2.— .} 
2.  U 

23,00 
23,25 
23,50 
23,75 

3.  6.i 
3.  64 
3.  7. 

3.   74 

33,00 
33,25 
33,50 
33,75 

5.—.* 
5.-.1 
5.  1.1 
5.  1.1 

43,00 
43,25 
43,50 
43,75 

6.  6.f  : 

6.  74 
6.  7.f 

6.  8.i  1 

4,0O 
4,25 
4,50 
4,75 

— •  7.1 
— •  7.} 
— .  8.| 

— .  84 

14,00 
14,25 
14,50 
14,75 

2.  1.1 

2.  2.1 
2.  2.1 
2.  3. 

24,00 
24,25 
24,50 
24,75 

3.  8. 
3.  8.1 
3.  8.1 

q     q  3 

34,00 
34,25 
34,50 
34,75 

5.  24 

5.  2.f 
5.  34 
5.  3.1 

44,00 
44,25 
44,50 
44,75 

6.  8.1  1 
6.  9.1 
6.  94 
6.10.    1 

5,00 
5,25 
5,50 
5,75 

-.  9.| 
-•  9-1 
—.10.1 
—.10.4 

15,00 
15,25 
15,50 
15,75 

2.  3.J 

2.   4. 
2.  4.1 
2.  4.1 

25,00 
25,25 
25,50 
25,75 

3.  94 
3.104 
3.104 
3.11.1 

35,00 
35,25 
35,50 
35,75 

5.  4.1 
5.  4.| 
5.  5. 
5.  54 

45,00 
45,25 
45,50 
45,75 

6.104  ! 
6.10.1 
6.11  J  1 
6.11.1 1 

6,00 
6,25 
6,50 
6,75 

—.11. 
— .11.} 
-.11.1 

1    3 

-L.          .8 

16,00 
16,25 
16,50 
16,75 

2.  5.f 
2.  5.| 

2.  64 
2.  6.f 

26,00 
26,25 
26,50 
26,75 

3.11.1 

4.-.1 
4.—.* 
4.  1. 

36,00 
36,25 
36,50 
36,75 

5.  6. 
5.  6.% 
5.  6.1 
5.  7.1 

46,00 
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6.  94  « 
6.  9.|  ! 
6.IO4  1 
6.1041 J 

6,00 
6,25 
6,50 
6,75 

—.10.1 
— .ll.i 

—.11.} 
1.-4 

16,00 
16,25 
16,50 
16,75 

2.  4.1 
2.  5.1 
2.  54 
2.  64 

26,00 
26,25 
26,50 
26,75 

3.10.1 
3.11.1 
3.11.1 
4.-4 

36,00 
36,25 
36,50 
36,75 

5.  5. 
5.  5.1 
5.  5.1 
5.  6.1 

46,00 
46,25 
46,50 
46,75 

6.11.    ! 
6.114 1 

6.114  S 

7.-31 

7,00 
7,25 
7,50 

7,75 

1.  i.| 
l.  14 

1.  2. 

17,00 
17,25 
17,50 
17,75 

2.  6.i 
2.  7.1 
2.  7.| 

2.  s.  : 

27,00 
27,25 
27,50 
27,75 

4.-4 
4.  1.1 
4.  l.| 
4.  2.1 

37,00 
37,25 
37,50 
37,75 

5.  6.f 
5.  74 

5.  7.1 
5.  8.1 

47,00 
47,25 
47,50 

47,75 

7.-4  s 

7.  l.j  5 
7.  ljj 

7.  2.?  5 

8,00 
8,25 
8,50 
8,75 

1.  2.1 
1.  2.1 
1.  3.| 
1.  34 

18,00 
18,25 
18,50 
18,75 

2.  84 
2.  8.1 
2.  9.1 
2.  9.g 

28,00 
28,25 
28,50 
28,75 

4.  24 
4.  3. 
4.  3.1 
4.  3.1 

38,00 
38,25 
38,50 
38,75 

5.  8.1 
5.  9. 
5.  94 
5.  9.1 

48,00 
48,25 
48,50 
48,75 

7.  2.|  S 
7.  3.3  5 
7.  3.1  5 
7.  4.  :  S 

9,00 
9,25 
9,50 
9,75 

1.  4.J 
1.  4.| 
1.  5.| 
1.  5.1 

19,00 
19,25 
19,50 
19,75 

2.104 
2.10.1 
2.11.1 
2.11.1 

29,0O 
29,25 
29,50 
29,75 

4.  4.1 

4.  4.f 
4.  54 
4.  5.1 

39,00 
39,25 
39,50 
39,75 

5.10.1 
5.10.1 
5.114 
5.114 

49,00 
49,25 
49,50 
49,75 

7.  4.f  S 
7.  4.3  B 
7.  5.f  S 
7.  5.1  5 

10,00 

1.  6. 

20,00 

3.-4 

30,00 

4.  6.1 

40,00 

6.— 4 

50,00 

7.  64  1 

£  à  133 


1    Shilling 
1   Denier 


6,65 
0,5542 


1/8    0,0693 


60,25 

7.  64 

60,25 

9. 

-.1 

70,25 

10.  6.f 

80,25 

12.— .f 

90,25 

13.  64 

60,50 

7.  7.J 

60,50 

9. 

1-1 

70,50 

10.  74 

80,50 

12.  l.J 

90,50 

13.  74 

£0,75 

7.  7.1 

60,75 

9. 

1.1 

70,75 

10.  7.1 

80,75 

12.  l.| 

90,75 

13.  74 

51,00 

7.  8. 

61,00 

9. 

2-i 

71,00 

10.  8.| 

81,00 

12  2.| 

91,00 

13.  84 

31,25 

7.  8.1 

61,25 

9. 

2.* 

71,25 

10.  8.| 

81,25 

12.  2.1 

91,25 

13.  8.| 

51,50 

7.  8.1 

61,50 

9. 

3. 

71,50 

10.  9. 

81,50 

12.  3.| 

91,50 

13.  9.1 

r.pi.75 

7.  9.1 

61,75 

9. 

3.1 

71,75 

10.  9.1 

81,75 

12.  3.1 

91,75 

13.  9.1 

52,00 

7.  9.1 

62,00 

9. 

3.1 

72,00 

10.  9.1 

82,00 

12.  4. 

92,00 

13.10. 

52,25 

7.10.i 

62,25 

9. 

4-1 

72,25 

10.10.1 

82,25 

12.  4.1 

92,25 

13.10.1 

52,50 

7.10-f 

62,50 

9. 

44 

72,50 

10.10.1 

82,50 

12.  4.1 

92,50 

13.10.1 

52,75 

7.11.| 

62,75 

9. 

5.i 

72,75 

10.11.J 

82,75 

12.  5.1 

92,75 

13.11.| 

53,00 

7.11.| 

63,00 

9. 

5.| 

73,00 

10.11.} 

83,00 

12.  o.f 

93,00 

13.11.1 

p3,25 

8.-.| 

63,25 

9. 

6.| 

73,25 

H.— -1 

83,25 

12.  64 

93,25 

14.-4 

[53,50 

S.— A 

63,50 

9. 

64 

73,50 

11.— .| 

83,50 

12.  6.1 

93,50 

14.— .f 

153,75 
£4,00 

8.  1. 

63,75 

9. 

7. 

73,75 

II.  l.| 

83,75 

12.  7.| 

93,75 

14.  1.1 

8.  1A 

64,00 

9. 

7.1 

74,00 

11.  1.1 

84,00 

12.  7.| 

94,00 

14.  1.1 

U54,25 

8.  1.1 

64,25 

9. 

8. 

74,25 

11.  2. 

84,25 

12.  8. 

94,25 

14.  2.1 

L54,50 

8.  2.1 

64,50 

9. 

8.1 

74,50 

11.  2.1 

84,50 

12.  8.1 

94,50 

14.  2.* 

Lp4»75 

8.  2.f 

64,75 

9. 

8.1 

74,75 

11.  2.1 

84,75 

12.  84 

94,75 

14.  3. 

55,00 

8.  3.i 

65,00 

9. 

94 

75,00 

11.  3.1 

85,00 

12.  9.1 

95,00 

14.  3.1 

LJ55,25 

8.  3.| 

65,25 

9. 

9.Î 

75,25 

11.  3.f 

85,25 

12.  9.1 

95,25 

14.  3.1 

U55,50 

8.  4.| 

65,50 

9.104 

75,50 

11.  4.-1- 

85,50 

12.104 

95,50 

14.  4.1 

55,75 

8.  4.1 

65,75 

9.10.| 

75,75 

11.  4.J 

85,75 

12.104 

95,75 

14.  4.f 

56,00 

8.  5. 

66,00 

9.11.| 

76,00 

11.  5.J 

86,00 

12.11.1 

96,00 

14.  54 

56,25 

8.  5.J 

66,25 

9.11.* 

76,25 

11.  5.1 

86,25 

12.11.1 

96,25 

14.  5.1 

36,50 

8.  6. 

66,50 

10.- 

76,50 

11.  6. 

86,50 

13.— .1 

96,50 

14.  6.1 

53,75 

8.  6.1 

66,75 

10. 

—  \ 

76,75 

11.  64 

86,75 

13.— .1 

96,75 

14.  6.1 

57,00 

8.  6* 

67,00 

10. 

'S 

77,00 

11.  7. 

87,00 

13.  1. 

97,00 

14.  7. 

57,25 

8.  7.J 

67,25 

10. 

1-1 

77,25 

11.  7.-1 

87,25 

13.  1.1 

97,25 

14.  7.* 

$57,50 

8.  7.i 

67,50 

10. 

1.1 

77,50 

11.  7.1 

87,50 

13.  1.1 

97,50 

14.  8. 

157,75 

8.  8.j 

67,75 

10. 

u 

77,75 

11.  8.J 

87,75 

13.  2.1 

97,75 

14.  84 

58,00 

8.  8.1 

68,00 

10. 

24 

78,00 

11.  8.f 

88,00 

13.  2.| 

98,00 

14.  8.1 

58,25 

8.  9.| 

68,25 

10. 

3.J 

78,25 

ii.  94 

88,25 

13.  34 

98,25 

14.  94 

.58,50 

8.  9.| 

68,50 

10. 

3    S 

3-8 

78,50 

11.  9.1 

88,50 

13.  34 

98,50 

14.  9.f 

158,75 

8.10. 

68,75 

10. 

4. 

78,75 

11.10.1 

88,75 

13.  4.1 

98,75 

14.104 

<39,00 

8.10.^ 

69,00 

10. 

4.1 

79,00 

11.10.* 

89,00 

13.  4.| 

99,00 

14.10.| 

159,25 

8.10.1 

69,25 

10. 

5. 

79,25 

11.11. 

89,25 

13.  5. 

99,25 

14.11.1 

159,50 

8.11.1 

69,50 

10. 

5.1 

79,50 

11.11.1 

89,50 

13.  5.1 

99,50 

14.11.1 

J59,75 

8.11.1 

69,75 

10. 

5.1 

79,75 

11.11.1 

89,75 

13.  6. 

99,75 

15.— 

«0,00 

9.-4 

70,00 

10. 

6.1 

80,00 

12.— .1 

90,00 

13.  6.1 

100. 

15.— 4 
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Shilling 
Denier 

6,70 
0,5583 

1/8    0,0698 

0,25 
0,50 
0,75 

— .— 4 

-î.i 

10,25 
10,50 
10,75 

1.  6.| 

1.  6.| 

1.  74 

20,25 
20,50 
20,75 

3.— .J 
3.— 4 

s.  l.è 

30,25 
30,50 
30,75 

4.  6.| 

4.  6.1 
4.  7.1 

40,25 
40,50 
40,75 

6.-J 

6.-4 
6.  1. 

1,00 
1,25 
1,50 
1,75 

— .  14 

— .  2.i 
-•  2.| 
-•  3.| 

11,00 
11,25 
11,50 
11,75 

1.  7.f 

1.  8.| 
L  8.1 
1.  9. 

21,00 
21,25 
21,50 
21,75 

3.  1.1 

3.  2. 
3.  2.| 
3.  3. 

31,00 
31,25 
31,50 
31,75 

4.  74 
4.  8. 
4.  8.1 
4.  8.1 

41,00 
41,25 
41,50 
41,75 

6.  1.1 
6.  1.1 
6.  2.1 
6.  2.f 

2,00 
2,25 
2,50 
2,75 

-•  3.| 
— .  4. 
— .  4.4 
-•  4.| 

12,00 
12,25 
12,50 
12,75 

1.  94 
1.10. 

1.10.1 
1.10.| 

22,00 
22,25 
22,50 
22,75 

3.  3.1 
3.  3.1 
3.  4.i 
3.  4.Î 

32,00 
32,25 
32,50 
32,75 

4.  9.1 

4.  9.1 
4.104 
4.10.1 

42,00 
42,25 
42,50 
42,75 

6.  34 
6.  3.1 
6.  4.| 
6.  4.1 

3,00 
3,25 
3,50 
3,75 

— •  5.| 
-•  54 
— .  64 

— .  6.1 

13,00 
13,25 
13,50 
13,75 

1.114 
1.11.1 

2.-.1 
2.-.| 

23,00 
23,25 
23,50 
23r75 

3.  5.J 

3.  5.1 
3.  6.| 
3.  6.J 

33,00 
33,25 
33,50 
33,75 

4.11.J 
4.114 
5. — 
5.-4 

43,00 
43,25 
43,50 
43,75 

6.  5. 
6.  54 
6.  5.1 
6.  6.1 

4,00 
4,25 
4,50 
4,75 

-.7.J 

7    5 

— .  8. 
— .  8.* 

14,00 
14,25 
14,50 
14,75 

2.  l.J 
2.  1.J 

2.  2. 
2.  2.1 

24,00 
24,25 
24,50 
24,75 

3.  7. 
3.  7.1 
3.  7.1 
3.  8.1 

34,00 
34,25 
34,50 
34,75 

5.— .1 
5.  1.1 
5.  1.1 
5.  24 

44,00 
44,25 
44,50 

44,75 

6.  6.i 
6.  74 
6.  7.1 

6.  8.1 

5,00 
5,25 
5,50 
5,75 

— .  9. 
-.  9.1 
-.  9.1 
—.10.1 

15,00 
15,25 
15,50 
15,75 

'  2.  2.1 
2.  3.1 
2.  3.î 
2.  44 

25,00 
25,25 
25,50 
25,75 

3.  8.î 
3.  9.J 
3.  9.1 
3.10.| 

35,00 
35,25 
35,50 
35,75 

5.  2.1 
5.  3.| 
5.  3.1 
5.  4. 

45,00 
45,25 
45,50 
45,75 

6.  8.g 
6.  9. 
6.  94 
6.10. 

6,00 
6,25 
6,50 
6,75 

—.10.1 
—.11.1 
—.ll.| 

l.-.| 

16,00 
16,25 
16,50 
16,75 

2.  4.1 
2.  5.J 
2.  5.| 

2.  6. 

26,00 
26,25 
26,50 
26,75 

3.10.1 
3.11. 
3.11.£ 
3.11.1 

36,00 
36,25 
36,50 
36,75 

5.  44 
5.  4.1 
5.  5.1 
5.  5.1 

46,00 
46,25 
46,50 
46,75 

6.10.1 
6.10.1 
6.114 
6.11.1 

7,00 
7,25 
7,50 
7,75 

1.-4 
1.  1. 

1.  1-1 

1.  1.1 

17,00 
17,25 
17,50 
17,75 

2.  64 

2.  6.g 
2.  7.1 
2.  7.Î 

27,00 
27,25 
27,50 
27,75 

4.— .1 
4.— ,| 
4.  l.J 
4.  1.1 

37,00 
37,25 
37,50 
37,75 

5.  64 
5.  64 
5.  7.| 

5.  7.1 

47,0O 

47,25 
47,50 

47,75 

7.-.J 

7.-.| 

7.  1-1 
7.  14 

8,00 
8,25 
8,50 
8,75 

1.  2.g 
1.  2.1 
1.  34 

1.  3.| 

18,00 
18,25 
18,50 
18,75 

2.  8.J 
2.  8.| 
2.  9.| 
2.  9.1 

28,00 
28,25 
28,50 
28,75 

4.  2.| 
4.  2.1 
4.  3. 
4.  34 

38,00 
38,25 
38,50 
38,75 

5.  8. 
5.  84 
5.  9. 
5.  9.1 

48,00 
48,25 
48,50 
48,75 

7.  .2 
7.  2.1 

7.  2.1 
7.  3.1 

9,00 
9,25 
9,50 
9,75 

1.  4.| 
1.  4.1 
1.  5. 
1.  5.J 

19,00 
19,25 
19,50 
19,75 

2.10. 
2.10.* 
2.10.1 
2.H.1 

29,00 
29,25 
29,50 
29,75 

4.  4. 
4.  4.| 

4.  4.1 
4.  5.1 

39,00 
39,25 
39,50 
39,75 

5.  9.1 

5.104 

5.10.1 
5.114 

49,00 
49,25 
49,50 
49,75 

7.  3.} 

7.  44 
7.  4.1 
7.  5.1 

10,00 

1-  5-1 

20,00 

2.11.1 

30,00 

4.  5.} 

40,00 

5.11.1 

50,00 

7.  54 
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1    Shilling 
1   Denier 


6,70 
0,5583 


1/8    0,0698 


7.   6. 
7.  6.* 

7.  6.1 


7.  7.1 

7.  74 

7.  8.} 

7.  8.| 


7.  9.| 
7.  9.1 
7.10. 
7.10.* 


7.10.1 
7.11.| 
7.11.1 


60,25 
60,50 
60,75 


8.11.1 
9.— .§ 
9.— .| 


61,00 
61,25 
61,50 
61,75 


9.  14 

9.  l.f 

9.  2.| 

9.  2.§ 


62,00 
62,25 
62,50 
62,75 


9.  3. 

9.  3.* 

9.  4. 

9.  4.§ 


63,00 
63,25 
63,50 
63,75 


9.  4.1 
9.  54 
9.  54 
9.  6.i 


70,25 
70,50» 
70,75 


10.  5.1 
10.  64 
10.  64 


71,00 
71,25 
71,50 
71,75 


10.  7.1 
10.  7.| 
10.  8. 
10.  8.* 


72,0O 
72,25 
72,50 
72,75 


10.  9. 
10.  9.| 
10.  9.1 
10.104 


73,0O 
73,25 
73,50 
73,75 


10.104 
10.114 
10.11.1 

11—1 


80,25 
80,50 
80,75 


11.114 
12.-.1 


81,00 
81,25 
81,50 
81,75 


12.  1.1 

12.  14 

12.  2. 

12.  2.| 


82,00 
82,25 
82,50 
82,75 

83,00 
83,25 
83,50 
83,75 


12.  2.1 

12.  3.| 

12.  3.f 

12.  44 


12.  4.1 

12.  5.1 
12.  5.J 

12.  6. 


90,25 
90,50 
90,75 


91,00 
91,25 
91,50 
91,75 


92,00 
92,25 
92,50 
92,75 


93,00 
93,25 
93,50 
93,75 


M 
il 

2. 


64,00 
64,25 
64,50 
64,75 


9.  6.1 

9.  7.1 

9.  74 

9.  8. 


74,00 
74,25 
74,50 
74,75 


11.— .J 

11.   1. 
11.  1.1 
11.   1.3 


8.  24 

8.  3. 

8.  3.| 

8.  3.1 


8.  44 
8.  4.f 

8.  54 
8.  5.§ 


8.  6.1 

8.  6.* 

8.  7. 

8.  7.g 

8.  7.1 

8.  8.| 

8.  8.f 

8.  94 


65,00 
65,25 
65,50 
65,75 

66,00 
66,25 
66,50 
66,75 

67,00 
67,25 
67,50 
67,75 


9.  8.1 

9.  8.1 

9.  9.1 

9.  9.v 


75,00 
75,25 
75,50 
75,75 


11.  2.1 

11.  24 

11.  3.Ï 


84,00 
84,25 
84,50 

84,75 

85~6oT 

85,25 

85,50 

85,75 


32.  6.* 
12.  6.1 
12.   7.1 

12.   74 


94,00 
94,25 
94,50 
94,75 


12.  84 
12.  8.g 
12.  9.J 
VI.  9.1 


95,0O 
95,25 
95,50 
95,75 


9.104 
9.10,1 
9.11.1 
9.114 


76,00 
76,25 
76,50 
76,75 


11.  4.1 
11.  4.1 

11.  5. 
11.  5.* 


86,00 
86,25 
86,50 
86,75 


12.10. 
12.10.* 
12.10.1 
12.11. g 


96,00 
96,25 
96,50 
96,75 


10.— 
10.— .| 
10.— .1 
10.  1.Î 


77,00 
77,25 
77,50 

77,75 


11.  5.1 

11.  6.1 

11.  64 

11.  74 


68,00 
68,25 
68,50 
68,75 


10.  l.f 

10.  24 

10.  2.| 

10.  3.| 


78,00 
78,25 
78,50 
78,75 


11.  74 
11.  8.1 
11.  84 
11.  9. 


87,00 
87,25 
87,50 

87,75 

88,00 
88,25 
88,50 
88,75 


12.11.1 
13.— 4 
13.— 4 
13.  1.1 


97,00 
97,25 
97,50 
97,75 


13.  1.1 

13.  2. 

13.  24 

13.  3. 


98,00 
98,25 
98,50 
98,75 


8.10.1 
8.10.§ 
8.11. 


69,00 
69,25 
69,50 
69,75 


10.  3.| 
10.  4. 
10.  4.* 
10.  4.S 


79,00 
79,25 
79,50 
79,75 


11.  9.* 
11.10. 
11.10.| 
11.10.S 


89,00 
89,25 
89,50 
89,75 


13.  3.| 

13.  3.1 

13.  44 

13.  4.| 


99,00 
99,25 
99,50 
99,75 


3.11.* 


70,00       10.  51 


80,00       11.114 


90,00       13.  54 


100. 
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Denier 

6,75 
0,5625 
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0,25 
0,50 
0,75 

—.—.4 

— •— -1 
— .  1-1 

10,25 
10,50 
10,75 

1.  64 
1.  6.1 
1.  7.| 

20,25 
20,50 
20,75 

3.- 
3. 
3.- 

-4 

*s 

30,25 
30,50 
30,75 

4.  5.| 
4.  64 
4.  6.1 

40,25 
40,50 
40,75 

5.114 

6.— 

6.-4 

1,00 
1,25 
1,50 
1,75 

— .  l.f 

— .  2.i 

-.  2.1 
— -  3.J 

11,00 
11,25 
11,50 
11,75 

1.  74 
1.  8. 
1.  SA 
1.  8.1 

21,00 
21,25 
21,50 
21,75 

3. 
3. 
3. 
3. 

1-1 
1.1 

2.J 
2-1 

31,00 
31,25 
31,50 
31,75 

4.  7.1 

4.  74 
4.  8. 
4.  84 

41,00 
41,25 
41,50 
41,75 

6.-J 

6.  1.1 
6.  l.f 
6.  2.J 

2,00 
2,25 
2,50 
2,75 

— .  u 

— .  4. 
— .  44 

—     4  2 

12,00 
12,25 
12,50 
12,75 

1.  9.1 
1.  9.| 
1.104 
1.10.| 

22,00 
22,25 
22,50 
22,75 

3. 
3. 
3. 

3. 

3-1 
3.i 
4. 
4.J 

32,00 
32,25 
32,50 
32,75 

4.  8.1 
4.  9.g 
4.  9.| 
4.104 

42,00 
42,25 
42,50 
42,75 

6.  2.| 
6.  3.1 
6.  34 
6.  4. 

3,00 
3,25 
3,50 
3,75 

— .  5.| 
— .  6.i 

6  5 

13,00 
13,25 
13,50 
13,75 

1.11.1 

1.114 

2.— 
2.-4 

23,00 
23,25 
23,50 
23,75 

3. 
3. 
3. 
3. 

4  2 

5.g 
5î. 
6.è 

33,00 
33,25 
33,50 
33,75 

4.10.| 
4.11.1 
4.114 
5.— 

43,00 
43,25 
43,50 
43,75 

6.  4.| 
6.  4.1 
6.  5.1 
6.  5.| 

4,00 
4,25 
4,50 
4,75 

-.  7.| 

— .  7^ 
— .  8. 
— .  84 

14,00 
14,25 
14,50 
14,75 

2.-.1 
2.  1.1 
2.  l.f 
2.  24 

24,00 
24,25 
24,50 
24,75 

3. 
3. 
3. 
3. 

6.1 
7-1 
7.J 
8. 

34,00 
34,25 
34,50 
34,75 

5.-4 

O.        .g 

5.  1.1 
5.  l.f 

44,00 
44,25 
44,50 
44,75 

6.  64 
6.  6.% 
6.  7.1 
6.  74 

5,00 
5,25 
5,50 
5,75 

-.  8.1 
-.  9.1 
— .  9.Î 
— .10.i 

15,00 
15,25 
15,50 
15,75 

2.  2.| 
2.  3.| 
2.  34 
2.  4. 

25,00 
25,25 
25,50 
25,75 

3. 
3. 
3. 
3. 

8.J 
8.1 
9.1 
9.1 

35,0O 
35,25 
35,50 
35,75 

5.  24 
5.  2.1 
5.  3.1 
5.  34 

45,00 
45,25 
45,50 
45,75 

6.  8. 
6.  84 
6.  8.1 
6.  9.1 

6,00 
6,25 
6,50 
6,75 

—.io.| 

—.114 
1.— 

16,00 
16,25 
16,50 
16,75 

2.  44 

2.  4.1 
2.  5.1 

2.  5.f 

26,00 
26,25 
26,50 
26,75 

3.104 
3.10.| 
3.11.| 
3.114 

36,0O 
36,25 
36,50 
36,75 

5.  4. 
5.  44 
5.  4.1 
5.  5.1 

46,00 
46,25 
46,50 
46,75 

6.  9.Î 
6.10.J 
6.10.| 
6.11.1 

7,00 
7,25 
7,50 

7,75 

1.-4 
l.-.l 

1.  l.| 
1.  l.| 

17,00 
17,25 
17,50 
17,75 

2.  64 

2.  6.1 
2.  7.| 
2.  74 

27,00 
27,25 
27,50 
27,75 

4. 
4. 
4.- 
4. 

-.i 

7 

•8 

1-1 

37,00 
37,25 
37,50 
37,75 

5.  5.J 
5.  64 
5.  64 
5.  7.1 

47,00 
47,25 
47,50 

47,75 

6.114 

7.— 

7.-4 

7.-.! 

8,00 
8,25 
8,50 

8,75 

1.  24 
1.  2.1 
1.  3.| 

1.  34 

18,00 
18,25 
18,50 
18,75 

2.  8. 
2.  8.* 
2.  8.1 
2.  9.1 

28,00 
28,25 
28,50 
28,75 

4. 
4. 
4. 
4. 

l.f 

24 
2-i 
3.1 

38,00 
38,25 
38,50 
38,75 

5.  74 

5.  8. 
5.  84 
5.  8.1 

48,00 
48,25 
48,50 
48,75 

7.  1.1 

7.  l.f 
7.  24 
7.  2.| 

9,00 
9,25 
9,50 
9,75 

1.  4. 

1.  44 
1.  4.1 
1-  5.§ 

19,00 
19,25 
19,50 
19,75 

2.  9.f 
2.104 
2.10.1 
2.11.| 

29,00 
29,25 
29,50 
29,75 

4. 
4. 
4. 
4. 

3.* 
4. 
44 
4-1 

39,00 
39,25 
39,50 
39,75 

5.  9.1 
5.  9.Ï 
5.104 
5.10.1 

49,00 
49,25 
49,50 
49,75 

7.  3.1 
7.  34 
7.  4. 

7.  44 

10,00 

1.  5.J 

20,00 

2.114 

30,00 

4. 

5.| 

40,00 

5.11.1 

50,00 

7.  4.1 
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7.  5.| 

7.  5.| 
7.  6.1 


6.g 
7-i 
7.1 

8. 


7.  8.J 

7.  8.J 

7.  9.g 

7.  9.| 


7.104 
7.10.1 
7.11.| 
7.11.1 


-•1 

7 

•8 

1| 


8.  l.J 

8.  24 

8.  2.1 

8.  3.| 


8.  3.J 

8.  4. 

8.  44 

8.  4.1 


8.  5.1 
8.  54 
8.  64 
8.  6.| 


60,25 
60,50 
60,75 


8.11.| 
8.11.J 

9.— 


61,00 
61,25 
61,50 
61,75 


9.— A 
9.— -I 
9.  1.1 

y.  1.1 


62,00 
62,25 
62,50 
62,75 

63,00" 
63,25 
63,50 
63,75 

64,00 
64,25 

64,50 
64,75 


9.  24 

9.  2.1 

9.  3.1 

9.  3.1 


9.  4. 

9.  4.i 

9.  4.1 

9.  5.1 


54 
64 
6.1 

7-i 


65,00 
65,25 
65,50 
65,75 


9.  74 

9.  &. 

9.  84 

9.  S.i 


66,00 
66,25 
66,50 
66,75^ 

67,00 

67,25 
67,50 
67,75 


9.  9.1 
9.  94 
9.104 
9.10.1 


9.11.1 
9.11.^ 

10.— 
10.— 4 


70,25 
70,50 
70,75 


10. 
10. 
10. 


4-1 
5.1 
5.| 


71,00 
71,25 
71,50 
71,75 


10.  64 

10.  6.g 

10.  7.1 

10.  7.1 


72,00 
72,25 
72,50 
72,75 


10.  8. 

10.  84 

10.  8.1 

10.  9.3 


73,00 
73,25 
73,50 
73,75 


10.  94 
10.104 
10.10. | 
10.114 


74,00 
74,25 

74,50 

74,75 


10.114 
11.— 
il.— 4 
11.— .1 


75,00( 
75,25 
75,50 
75,75 


11.  1.1 

11.  1.1 

11.  24 

11.  2.1 


76,00 
76,25 
76,50 
76,75 


11.  3.1 

n.  34 

IL  4. 

11.  44 


77,00 
77,25 
77,50 

77,75 


11.  4.1 

11.  5.1 
11.  54 
11.  64 


80,25 
80,50 
80,75 

81,00 
81,25 
81,50 
81,75 


11.10.1 
11.11.1 
11.11.1 


12.— 
12.— 4 
12.-.! 

12.  1.1 


82,00 
82,25 
82,50 
82,75 


12.  l.f 

12.  24 

12.  2.| 

12.  34 


83,00 
83,25 
83,50 
83,75 


12.  34 
12.  4. 
12.  44 
12.  4.1 


84,00 
84,25 
84,50 
84,75 


12.  5.1 

12.  5.| 

12.  64 

12.  ( 


85,00 
85,25 
85,50 
85,75 


12.  7.1 

12.  74 

12.  8 

12.  8.* 


86,00 
86,25 
86,50 
86,75 


12.  8.1 
12.  9.1 
12.  9.f 
12.104 


87,00 
87,25 
87,50 
87,75 


12.10.1 
12.11.1 
12.114 
13.— 


90,25 
90,50 
90,75 


91,00 
91,25 
91,50 
91,75 


92,0O 
92,25 
92,50 
92,75 


93,00 
93,25 
93,50 
93,75 

94,00 
94,25 
94,50 
94,75 


95,00 
95,25 
95,50 
95,75 


96,00 
96,25 
96,50 
96,75 


97,00 
97,25 
97,50 
97,75 


8.  7.1 

8.  74 

8.  8. 

8.  84 


68,00 
68,25 
68,50 
68,75 


10.— .1 
10.  1.1 

10.  14 
10.  24 


78,00 
78,25 
78,50 

78,75 


11.  6.1 
11.  7.1 
11.  74 
11.  8. 


8.  9.1 

8.  94 
8.104 


69,00 
69,25 
69,50 
69,75 


10.  2.1 

10.  3.1 

10.  34 

10.  4. 


79,00 
79,25 
79,50 
79,75 


11.  84 

11.  8.1 

11.  9.1 

11.  94 


88,00 
88,25 
88,50 
88,75 


13.— 4 
13.— .| 

13.  1.1 
13.  14 


89,00 
89,25 
89,50 
89.75 


13.  24 
13.  2.| 
13.  3.1 
13.  34 


98,00 
98,25 
98,50 
98,75 


99,00 
99,25 
99,50 
99,75 


8.10.| 


70,00       10.  44 


80,00       11.104   90,00       13.  4 
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6,80 
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0,25 

-.-,} 

10,25 

1.  6.| 

20,25 

2.11.| 

30,25 

4.  5.| 

40,25 

5.11. 

0,50 

•       -s 

10,50 

1.  6A 

20,50 

3.-.| 

30,50 

4.  5.1 

40,50 

5.114 

0,75 

13 

•     X.8 

10,75 

1.  7. 

20,75 

3.-.| 

30,75 

4.  64 

40,75 

5.11.1 

1,00 

— ,  14 

11,00 

1.  7.1 

21,00 

3.  1. 

31,00 

4.  6.f 

41,00 

6---Î 

1,25 

— •  2.| 

11,25 

1.  7.1 

21,25 

3.  14 

31,25 

4.  7.| 

41,25 

6.-.J 

1,50 

-.  2-1 

11,50 

1.  84 

21,50 

3.  2. 

31,50 

4.  7.| 

41,50 

6.  14 

1,75 

-.  3.| 

11,75 

1.  8.f 

21,75 

3.  2.1 

31J5 

4.  8. 

41,75 

6.  lJ 

2,00 

— .  3.J 

12,00 

1.  9.1 

22,0»0 

3.  2.1 

32,00 

4.  84 

42,00 

6.  2.| 

2,25 

— .  4. 

12,25 

1.  9.1 

22,25 

3.  34 

32,25 

4.  8.g 

42,25 

6.  24 

2,50 

A   3 

12,50 

1.10, 

22,50 

3.  34 

32,50 

4.  9.1 

42,50 

6.  3. 

2,75 

— .  4.Ï 

12,75 

1.10.} 

22,75 

3.  4.J 

32,75 

4.  9.f 

42,75 

6.  34 

3,00 

— .  5-i 

13,00 

1.11. 

23,00 

3.  4.| 

33,00 

4.104 

43,00 

6.  3.1 

3,25 

-.  5.| 

13,25 

1.11.| 

23,25 

3.  5. 

33,25 

4.10.| 

43,25 

6.  4.1 

3,50 

-•  6.1 

13,50 

1.11.1 

23,50 

3.  5,| 

33,50 

4.11.1 

43,50 

6.  4.f 

3,75 

fi   5 

13,75 

2.-4 

23,75 

3.  5.1 

33,75 

4.114 

43,75 

6.  54 

4,00 

— .  7. 

14,00 

2.-4 

24,00 

3.  6.1 

34,00 

5.— 

44,00 

6.  5.| 

4,25 

— .  7.} 

14,25 

2.  1.J 

24,25 

3.  6.f 

34,25 

5.-4 

44,25 

6.  6.1 

4,50 

— .  8. 

14,50 

2.  l.| 

24,50 

3.  74 

34,50 

5.-.1 

44,50 

6.  6} 

4,75 

-.  84 

14,75 

2.  2. 

24,75 

3.  7.| 

34,75 

5.  1.1 

44,75 

6.  7. 

5,00 

-.  8.1 

15,00 

2.  24 

25,00 

3.  8.| 

35,00 

5.  l.f 

45,00 

6.  7.1 

5,25 

-.  9.1 

15,25 

2.  2.1 

25,25 

3.  8.* 

35,25 

5.  24 

45,25 

6.   7.1 

5,50 

— .  94 

15,50 

2.  3.| 

25,50 

3.  9. 

35.50 

5.  2.1 

45,50 

6.  8  1 

5,75 

—.10.| 

15,75 

2.  3.| 

25,75 

3.  94 

35,75 

5.  3.1 

45,75 

6.  S4 

6,00 

:  —.io.| 

16,00 

2.  44 

26,00 

3.  9.1 

36,00 

5.  3.^ 

46,00 

6.  9.1 

6,25 

—.11. 

16,25 

2.  4.1 

26,25 

3.10.1 

36,25 

5.  4. 

46,25 

6.  9.1 

6,50 

—.114 

16,50 

2.  5.| 

26,50 

3.104 

36,50 

5.  4.| 

46,50 

6.10 

6,75 

—.11.1 

16,75 

2.  54 

26,75 

3.114 

36,75 

5.  4.1 

46,75 

6.104 

7,00 

î.-.i 

17,00 

2.  6. 

27,00 

3.11.| 

37,00 

5.  54 

47,00 

6.11 

7,25 

i.— .} 

17,25 

2.  6.| 

27,25 

4.— .J 

37,25 

5.  54 

47,25 

6.11.1 

7,50 

i.  i.j 

17,50 

2.  6.g 

27,50 

4.— .} 

37,50 

5.  6.1 

47,50 

6.11.1 

7,75 

i.  î.i 

17,75 

2.  7.§ 

27,75 

4.  1. 

37,75 

5.  6.| 

47,75 

7.-4 

8,00 

1.  2.| 

18,00 

2.  7.f 

28,00 

4.  l.| 

38,00 

5.  7. 

48,00 

7.-4 

8,25 

1.  2A 

18,25 

2.  84 

28,25 

4.  1.1 

38,25 

5.  7.* 

48,25 

7.  1-1 

8,50 

1.  3. 

18,50 

2.  8.1 

28,50 

4.  24 

38,50 

5.  8. 

48,50 

7.  1.1 

8,75 

1.  34 

18,75 

2.  9.| 

28,75 

4.  24 

38,75 

5.  8.1 

48,75 

7.  2. 

9,00 

1.  3.1 

19,00 

2.  94 

29,00 

4.  3.J 

39,00 

5.  8.1 

49,00 

7.  24 

9,25 

1.  4.§ 

19,25 

2.10. 

29,25 

4.  3.1 

39,25 

5.  94 

49,25 

7.  2.1 

9,50 

1.  4.| 

19,50 

2.10.| 

29,50 

4.  4. 

39,50 

5.  9.f 

49,50 

7.  3.| 

9,75 

1.  5.1 

19,75 

2.10.1 

29,75 

4.  44 

39,75 

5.10.1 

49,75 

7.  3.| 

10,00 

1.  5.| 

20,00 

2.114 

30,00 

4.  5. 

40,00 

5.10.| 

50,00 

7.  44 
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50,25 

7.  4.|    60,25 

8.10.1  î  70,25 

10. 

4. 

80,25 

11.  9.1 

90,25 

13.  34 

50,50 

7.  5.j!  60,50 

8.10.|  1  70,50 

10. 

4  3 

80,50 

11.10. 

90,50 

13.  3.f 

50,75 

7.  5-1  ;  60,75 

8.11.i  170,75 

10. 

4-1 

80,75 

11.10.} 

90,75 

13.  4.1 

51,00 

7.  6.    j  61,00 

8.11.1 

71,00 

10. 

54 

81,00 

11.11. 

91,00 

13.  4.1 

51,25 

7.  6.}|  61,25 

9.-.J 

71,25 

10. 

54 

81,25 

11.11.1 

91,25 

13.  5. 

51,50 

7.  6.1    61,50 

9.—.* 

71,50 

10. 

6-1 

81,50 

11.11.1 

91,50 

13.  54 

51,75 

7.  7.1    61,75 

9.  1. 

71,75 

10. 

6.1 

81,75 

12.— 4 

91,75 

13.  5.1 

52,00 

7.  7.J|  62,00 

9.  1.1 

72,00 

10. 

7. 

82,00 

12.— 4 

92,00 

13.  6.1 

52,25 

7.  8.J   62,25 

9.  1.1 

72,25 

10. 

7.1   82,25 

12.  1.1 

92,25 

13.  6.| 

52,50 

7.  8.1 

62,50 

9.  2.i 

72,50 

10. 

8. 

82,50 

12.  1.1 

92,50 

13.  74 

52,75 

7.  9.J 

62,75 

9.  24 

72,75 

10. 

8.1 

82,75 

12.  2. 

92,75 

13.  7.| 

53,00 

7.  9.J 

63,00 

9.  3.1 

73,00 

10. 

srà 

83,00 

12.  24 

93,00 

13.  8.1 

53,25 

7.10. 

63,25 

9.  3.1 

73,25 

10. 

94 

83,25 

12.  2.1 

93,25 

13.  84 

53,50 

7.10.| 

63,50 

9.  4.      73,50 

10. 

94 

83,50 

12.  3.1 

93,50 

13.  9. 

53,75 

7.10.1 

63,75 

9.  4.1 

73,75 

10.10.1 

83,75 

12.  3.f 

93,75 

13.  94 

54,00 

7.11.J 

64,00 

9.  5. 

74,00 

lO.lO.g 

84,00 

12.  44 

94,00 

13.  9.1 

54,25 

7.114 

64,25 

9.  5.% 

74,25 

10.11. 

84,25 

12.  4.1 

94,25 

13.10.1 

54,50 

8.-.1 

64,50 

9.  5.1 

74,50 

10.11.1 

84,50 

12.  5.1 

94,50 

13.104 

54,75 

8.-.1 

64,75 

9.  64 

74,75 

10.11.1 

84,75 

12.  54 

94,75 

13.114 

55,00 

8.  1. 

65,00 

9.  6.f 

75,00 

11. 

-•i 

85,00 

12.  6. 

95,00 

13.11.1 

55,25 

8.  1.1 

65,25 

9.  7.1 

75,25 

11.- 

-4 

85,25 

12.  64 

95,25 

14.— .J 

55,50 

8.  2. 

65,50 

9.  7.1 

75,50 

11. 

14 

85,50 

12.  6.1 

95,50 

14.— 4 

55,75 

8.  2.| 

65,75 

9.  8. 

75,75 

11. 

1-i 

85,75 

12.  7.1 

95,75 

14.  1. 

56,00 

8.  2.1 

66,00 

9.  8.è 

76,00 

11. 

2-1 

86,00 

12.  7.f 

96,00 

14.  1.1 

56,25 

8.  34 

66,25 

9.  8.1 

76,25 

11. 

2.} 

86,25 

12.  84 

96,25 

14.  1.1 

56,50 

8.  3.f 

66,50 

9.  9.1 

76,50 

11. 

3. 

86,50 

12.  8.1 

96,50 

14.  24 

56,75 

8.  4.J 

66,75 

9.  9.| 

76,75 

11. 

34 

86,75 

12.  9.1 

96,75 

14.  2.f 

57,00 

8.  4.1 

67,00 

9.104 

77,00 

11. 

3-1 

87,00 

12.  94 

97,00 

14.  3.1 

57,25 

8.  5. 

67,25 

9.10.| 

77,25 

11. 

4-1 

87,25 

12.10. 

97,25 

14.  3.1 

57,50 

8.  5.J 

67,50 

9.11.1 

77,50 

11. 

44 

87,50 

12.10.1 

97,50 

14.  4. 

57,75 

8.  5.g 

67,75 

9.11.1 

77,75 

11. 

54 

87,75 

12.10.1 

97,75 

14.  44 

58,00 

8.  6.% 

68,00 

10.— 

78,00 

11. 

5.| 

88,00 

12.114 

98,00 

14.  5. 

58,25 

8.  6.î 

68,25 

10.—.* 

78,25 

11. 

6.1 

88,25 

12.114 

98,25 

14.  5.1 

58,50 

8.  7.J 

68,50 

10.— .1 

78,50 

11. 

6A 

88,50 

13.— .1 

98,50 

14.  5.1 

58,75 

8.  7.| 

68,75 

10.  1.1 

78,75 

11. 

7. 

88,75 

13.— .1 

98,75 

14.  64 

59,00 

8.  8.J 

69,00 

10.  14 

79,00 

11. 

7.| 

89,00 

13.  1. 

99,00 

14.  6.f 

59,25 

8.  8.* 

69,25 

10.  24 

79,25 

11. 

7-1 

89,25 

13.  14 

99,25 

14.  7.1 

59,50 

8.  9. 

69,50 

10.  2.1 

79,50 

11. 

84 

89.50 

13.  2. 

99,50 

14.  7.1 

59,75 

8.  94 

69,75 

10.  3.1 

79,75 

11. 

84 

89,75 

13.  2.1 

99,75 

14.  8. 

60,00 

8.  9.1 

70,00 

10.  3.1 

80,00 

11. 

9.1 

90,00 

13.  2.1 

100. 

14.  84 
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6,85 
0,571 

1/8    0,0714 

0,25 
0,50 
0,75 

i 

--  1-1 

10,25 
10,50 
10,75 

i 

?.  6. 
1.  6.| 
1.  6.1 

20,25 
20,50 
20,75 

2.11.* 

2.11.1 
3.-.| 

30,25 
30,50 
30,75 

4. 
4. 
4. 

5. 

5.1 
5.1 

40,25 
40,50 
40,75 

5.104  II 
5.11. 

5.H.1 

1,00 
1,25 
1,50 
1,75 

— .  14 
-•  2.i 
-•  2.1 
-.  3.| 

11,00 
11,25 
11,50 
11,75 

1.  7.1 

1.  7.î 
1.  8.| 
1.  8.1 

21,00 
21,25 
21,50 
21,75 

3.— .1 
3.  1,1 
3.  1.1 
3.  2.| 

31,00 
31,25 
31,50 
31,75 

4. 
4. 

4. 

4. 

6-ï 
64 
7-1 

'•g 

41,00 
41,25 
41,50 
41,75 

5.H.I 
6.-4 
6.-4 
6.  1.1 

2,00 
2,25 
2,50 
2,75 

—  3.J 

— .  4. 

—  43 
-•  4.1 

12,00 
12,25 
12,50 
12,75 

1.  9. 
1.  9.* 
1.  9.Ï 
1.10.1 

22,00 
22,25 
22,50 
22,75 

3.  2.| 
3.  3. 
3.  3.1 
3.  3.1 

32,00 
32,25 
32,50 
32,75 

4. 
4. 
4. 
4. 

8. 

8.* 
8-1 

9-i 

42,00 
42,25 
42,50 
42,75 

6.  1.1 
6.  2. 
6.  24 
6.  2.1 

3,00 
3,25 
3,50 
3,75 

— .  5.è 

— .  5.f 
-•  6.| 

.   u.8 

13,00 
13,25 
13,50 
13,75 

l.lO.î 
1.11.} 
1.11.1 
2.-.| 

23,00 
23,25 
23,50 
23,75 

3.  4.1 
3.  4.Î 
3.  5.| 
3.  5.| 

33,00 
33,25 
33,50 
33,75 

4.  9.f 
4.10.1 
4.10.1 
4.11.1 

43,00 
43,25 
43,50 
43,75 

6.  3.| 

6.  3.f 
6.  4.1 
6.  4.| 

4,00 
4,25 
4,50 

4,75 

— .  7. 
— .  7.i 
-.  7.1 
— .  8.| 

14,0O 
14,25 
14,50 
14,75 

2.—.* 
2.  1. 

2.  1-1 
2    11 

24,00 
24,25 
24,50 
24,75 

3.  6. 
3.  6A 
3.  6.Ï 
3.  7.1 

34,00 
34,25 
34,50 
34,75 

4.114 

5.-4 
5.-.1 

44,00 
44,25 
44,50 
44,75 

6.  5.1  ^ 

6.  54 
6.  6. 
6.  6.| 

5,00 
5,25 
5,50 
5,75 

-.  8.f 
— .  9.1 
— .  9.1 
-.10.1 

15,00 
15,25 
15,50 
15,75 

2.  2.1 
2.  2.f 
2.  3.| 
2.  3.| 

25,00 
25,25 
25,50 
25,75 

3.  7.f 
3.  S.l 

O       C    5 
O.     O.g 

3.  9.1 

35,00 
35,25 
35,50 
35,75 

5. 
5. 
5. 
5. 

1-1 

14 

2-i 
2-1 

45,00 
45,25 
45,50 
45,75 

6.  6.11 
6.  74 

6.  74 
6.  8.1  ! 

6,00 
6,25 
6,50 
6,75 

—.10.* 

—.11. 

-.11.1 

16,00 
16,25 
16,50 
16,75 

2.  4. 
2.  4.* 
2*.  4.i 
2.  5.1 

26,00 
26,25 
26,50 
26,75 

3.  9.* 
3.10. 
3.10.1 
3.10.1 

36,00 
36,25 
36,50 
36,75 

5. 
5. 
5. 
5. 

3.| 
3.J 
4. 
4-1 

46,00 
46,25 
46,50 
46,75 

6.  8.|  | 
6.  9. 
6.  94 

e.  9.i  ; 

7,00 
7,25 
7,50 
7,75 

l.-.l 
1.— 4 
1.  Ll 
1.  l.| 

17,00 
17,25 
17,50 
17,75 

2.  5.f 
2.  64 
2.  6.1 
2.  7.| 

27,00 
27,25 
27,50 
27,75 

3.11.1 
3.114 
4  —  i 

4 5 

37,00 
37,25 
37,50 
37,75 

5. 

5. 
5. 
5. 

4-1 
5.J 
5-î 
6-1 

47,00 
47,25 
47,50 
47,75 

6.10.g 
6.104 
6.11.1  ! 
6.11.1 

8,00 
8,25 
8,50 
8,75 

1.  2. 

1.  24 
1.  2.1 
1.  3.f 

18,00 
18,25 
18,50 
18,75 

2.  7^ 

2.  8. 
2.  8.| 
2.  8.1 

28,00 
28,25 
28,50 
28,75 

4.  1. 
4.  l.| 

4.  1.1 
4.  2.1 

38,00 
38,25 
38,50 
38,75 

5. 

5. 
5. 
5. 

u.8 

7. 

74 

7-1 

48,00 
48,25 
48,50 
48,75 

7.-.1I 
7.-4  ] 
7.  1. 
7.  1.1  ! 

9,00 
9,25 
9,50 
9,75 

1.  3.f 
1.  4.J 
1.  4.1 
1.  5.1 

19,00 
19,25 
19,50 
19,75 

2.  9.1 
2.  9.f 
2.10.1 
2.10.1 

29,00 
29,25 
29,50 
29,75 

4.  24 
4.  3.1 
4.  3.1 
4.  4.1 

39,00 
39,25 
39,50 
39,75 

5. 
5. 
5. 
5. 

8.1 

84 
9.1 
9.| 

49,00 
49,25 
49,50 
49,75 

7.  1.1  i 

7.  2.1  ; 
7.  2.f 
7.  3.1 

10,00 

1.  54 

20,00 

2.11. 

30,00 

4.  44 

40,0O 

5/ 

L0.1 

50,00 

7.  3.1 
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6,85 
0,571 

1/8    0,0714 

50,25 
50,50 
50,75 

7. 
7. 
7. 

4. 

44 

4-1 

60,25 
60,50 
60,75 

8.  94 

8.10. 

8.10.| 

70,25 
70,50 
70,75 

10. 
10. 
10. 

34 
34 
4. 

80,25 
80,50 
80,75 

11.  8.1 
11.  9. 
11.  94 

90,25 
90,50 
90,75 

13.  2.1 
13.  24 
13.  3. 

51,00 
51,25 
51,50 
51,75 

7. 
7. 
7. 

7. 

5.1 
54 
6.i 
6.| 

61,00 
61,25 
61,50 
61,75 

8.10.1 
8.114 
8.114 
9.-4 

71,00 
71,25 
71,50 
71,75 

10. 
10. 
10. 
10. 

4  s 

^'8 

5.i 
54 

81,00 
81,25 
81,50 
81,75 

11.  9.1 
11.10.1 
11.104 
11.114 

91,00 
91,25 
91,50 
91,75 

13.  3.1 
13.  3.1 
13.  44 
13.  4.f 

52,00 
52,25 
52,50 
52,75 

7. 
7. 
7. 
7. 

7-1 
7.* 

8. 
8  3 

62,00 
62,25 
62,50 
62,75 

9.-.| 
9.  1. 
9.  LJ 
9.  L| 

72,00 
72,25 
72,50 
72,75 

10. 
10. 
10. 
10. 

6-i 
6.g 

7. 

74 

82,00 
82,25 
82,50 

82,75 

ll.ll.l 

12.-4 
12.—.* 
12.  1. 

92,00 
92,25 
92,50 
92,75 

13.  5.1 
13.  5.1 
13.  6. 
13.  64 

53,00 
53,25 
53,50 
53,75 

7.  8.g 
7.  94 
7.  94 
7.10.1 

63,00 
63,25 
63,50 
63,75 

9.  2.1 
9.  2.f 
9.  34 
9.  3.1 

73,00 
73,25 
73,50 
73,75 

10. 
10. 
10. 
10. 

7-1 
8.1 

84 

94 

83,00 
83,25 
83,50 
83,75 

12.  1.1 
12.  1.1 
12.  24 
12.  24 

93,00 
93,25 
93,50 
93,75 

13.  64 
13.  7.1 
13.  74 
13.  84 

54,00 
54,25 
54,50 
54,75 

7.10.| 
7.11. 
7.11.* 
7.11.1 

64,00 
64,25 
64,50 
64,75 

9.  4.1 
9.  4.* 
9.  5. 
9.  5.1 

74,00 
74,25 
74,50 
74,75 

10.  9.g 
10.10.1 
10.10.* 
10.11. 

84,00 
84,25 
84,50 
84,75 

12.  3.1 
12.  3.| 
12.  4. 

12.  44 

94,00 
94,25 
94,50 
94,75 

13.  84 
13.  9.1 

13.  9.* 
13.10. 

55,00 
55,25 
55,50 
55,75 

8.- 
8.- 
8. 
8. 

3 

•8 

U 

65,00 
65,25 
65,50 
65,75 

9.  5.1 

9.  64 
9.  6.f 
9.  7.1 

75,00 
75,25 
75,50 
75,75 

10.11.1 

10.11.1 

il— .1 

11.— 4 

85,00 
85,25 
85,50 
85,75 

12.  4.1 
12.  5.1 
12.  54 
12.  64 

95,0O 
95,25 
95,50 
95,75 

13.10.1 
13.10.1 
13.114 
13.114 

56,00 
56,25 
56,50 
56,75 

8. 
8. 
8. 
8. 

2.| 

3. 
3.1 

66,00 
66,25 
66,50 
66,75 

9.  7.| 
9.  8. 
9.  84 

9.  S.g 

76,00 
76,25 
76,50 
76,75 

11. 
11. 
11. 
il. 

l.i 
u 

2. 

24 

86,00 
86,25 
86,50 
86,75 

12.  6.g 
12.  7.1 
12.  7.* 
12.  8. 

96,00 
96,25 
96,50 
96,75 

14.-4 
14.— .1 
14.  1. 
14.  14 

57,00 
57,25 
57,50 
57,75 

8. 
8. 
8. 

8. 

3-1 

M 

44 
5-i 

67,00 
67,25 
67,50 
67,75 

9.  9.1 
9.  94 
9.104 
9.10.| 

77,00 
77,25 
77,50 
77,75 

11. 
11. 
11. 

11. 

2-1 
3.1 

34 
44 

87,00 
87,25 
87,50 
87,75 

12.  8.1 
12.  8.1 
12.  94 
12.  9.f 

97,00 
97,25 
97,50 
97,75 

14.  1.1 

14.  2.| 
14.  2.f 
14.  34 

58,00 
58,25 
58,50 
58,75 

8. 
8. 
8. 
8. 

M 

6. 
54 

6-1 

68,00 
68,25 
68,50 
68,75 

9.11.1 

9.ii.  i 

10.— 
10.— 4 

78,00 
78,25 

78,50 
78,75 

11. 
11 
il. 

11. 

.5.| 
5.* 
6. 

88,00 

88,25 
88,50 
88,75 

12.10.1 
12.10.1 
12.11. 
12.114 

98,00 
98,25 
98,50 
98,75 

14.  3.| 

14.  4.1 
14.  é.J 

14.  5. 

59,00 
59,25 
59,50 
59,75 

8. 
8. 
8. 
8. 

7.| 

74 
84 
8.1 

69,00 
69,25 
69,50 
69,75 

10.— .1 
10.  1.1 

10.  l.f 

10.  24 

79,00 
79,25 
79,50 
79,75 

11. 
11. 
11. 
11. 

$4 

6.1 
74 
74 

89,0O 
89,25 
89,50 
89,75 

12.11.1 
13.— .1 
13.— 4 
13.  14 

99,00 
99,25 
99,50 
99,75 

14.  5.1 
14.  5.1 
14.  64 
14.  64 

60,00 

8. 

9.| 

70,00 

10.  S.f 

80,00 

11. 

8-1 

90,00 

13.  1.1 

100. 

14.  7.1 
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6,90 
0,575 

1/8    0,0719 

0,25 
0,50 
0,75 

1  — -i 

!           •       *8 

— .  14 

10,25 
10,50 
10,75 

1.  5.1 
1.  6.4 
1.  6.f 

20,25 
20,50 
20,75 

2.11.4 
2.11.1 
3.-.1 

30,25 
30,50 
30,75 

4. 
4. 
4. 

4-1 

5. 

5.J 

40,25 
40,50 
40,75 

5.10. 

5.10.1 

5.10.1 

1,00 
1,25 
1,50 
1,75 

— .  l.f 

— •  2.J 
-.  2.| 
— .  3. 

11,00 
11,25 
11,50 
11,75 

1.  7.1 
1.  7.1 
1.  8. 
1.  8-î 

21,00 
21,25 
21,50 
21,75 

3.— .1 
3.  1. 
3.  l.| 
3.  1.1 

31,00 
31,25 
31,50 
31,75 

4. 
4. 
4. 
4. 

5.g 
6.1 
64 
74 

41,00 
41,25 
41,50 
41,75 

5.11.4 
5.11.J 
6.-.1 
e.-4 

2,00 
2,25 
2,50 
2,75 

— .  3.1 
— .  3.1 
-.  4.1 
-.  4.| 

12,00 
12,25 
12,50 
12,75 

1.  8.1 
1.  9.4 
1.  9.f 

;  î.io.i 

22,00 
22,25 
22,50 
22,75 

3.  2.4 
3.  2,| 
3.  3.1 
3.  3.1 

32,00 
32,25 
32,50 
32,75 

4. 
4. 
4. 
4. 

7-1 
8.1 

9. 

42,00 
42,25 
42,50 
42,75 

6.  1. 
6.  1.1 
6.  1-1 
6.  2.1 

3,00 
3,25 
3,50 
3,75 

— .  5.4 
-.  5.1 

— .  6.| 
— .  6.J 

13,00 
13,25 
13,50 
13,75 

1.10.1 

lu. 

î.ii.i 

1.11.1 

23,00 
23,25 
23,50 
23,75 

3.  4. 
3.  4.1 
3.  4.1 
3.  5.4 

33,00 
33,25 
33,50 
33,75 

4.  9.| 
4.  9.1 
4.10.4 
4.104 

43,00 
43,25 
43,50 
43,75 

6.  2.J 
6.  3.4 
6.  3.1 
6.  4.1 

4,00 
4,25 
4,50 

4,75 

— .  7. 
-•  7.| 

— .  7.1 
— .  8.4 

14,00 
14,25 
14,50 
14,75 

2.-.| 
2.-4 
2.  1.4 
2.  l.| 

24,00 
24,25 
24,50 
24,75 

3.  5.| 
3.  6.1 
3.  6.| 

3.  7. 

34,00 
34,25 
34,50 
34,75 

4.11.1 
4.11.1 
5.— 
5.— .§ 

44,00 
44,25 
44,50 
44,75 

6.  4.1 
6.  5. 
6.  5.1 
6.  5.1 

5,00 
5,25 
5,50 
5,75 

— .  8.| 
-•  9.1 
-.  9.1 
—.10. 

15,00 
15,25 
15,50 
15,75 

2.  2.1 
2.  2.4 
2.  3. 
2.  3.§ 

25,00 
25,25 
25,50 
25,75 

3.  7.1 

3.  7.1 
3.  8.1 
3.  8.f 

35,00 
35,25 
35,50 
35,75 

5. 

5. 
5. 
5. 

-•I 
14 
14 
2.| 

45,00 
45,25 
45,50 
45,75 

6.  6.4 
6.  6.J 
6.  7.1 
6.  7.1 

6,00 
6,25 
6,50 
6,75 

—.io.| 

—.10.1 

—.11-4 

16,00 
16,25 
16,50 
16,75 

2.  3.1 
2.  4.4 

2.  4.f 
2.  5.1 

26,00 
26,25 
26,50 
26,75 

3.  9.4 
3.  9.g 

3.10.1 
3.10.^ 

36,00 
36,25 
36,50 
36,75 

5. 
5. 
5. 
5. 

2-1 
3. 
3.1 
3.1 

46,00 
46,25 
46,50 
46,75 

6.  8. 
6.  8.1 
6.  8.1 
6.  9.4 

7,00 
7,25 
7,50 

7,75 

i.-.l 

î.-.l 
1.  1. 
i.  i.i 

17,00 
17,25 
17,50 
17,75 

2.  5.1 
2.  6. 
2.  6.1 

2.  6.? 

27,00 
27,25 
27,50 
27,75 

3.11. 

3.11.| 

3.11.1 

4.— .4 

37,00 
37,25 
37,50 
37,75 

5. 
5. 
5. 

5. 

4.| 
44 
54 
5.1 

47,00 
47,25 
47,50 
47,75 

6.  9.| 
6.10.1 
6.10.1 
6.11. 

8,00 
8,25 

8,50 
8,75 

1.  î.i 

1.  2.| 
1.  2.| 
1.  3.4 

18,00 
18,25 
18,50 
18,75 

2.  7.4 
2.  74 

2.  8.1 

2.  8.1 

28,00 
28,25 
28,50 
28,75 

4.-4 
4.  1.1 
4.  l.| 

4.  2. 

38,00 
38,25 
38,50 
38,75 

5. 
5. 
5. 
5. 

6.1 

7. 
7-1 

48,00 
48,25 
48,50 
48,75 

6.11.1 
6.11.1 
7.-.1 
7.-4 

9,00 
9,25 
9.50 
9,75 

1.  3.1 

1.  4.1 
1.  4.1 
1.  5. 

19,00 
19,25 
19,50 
19,75 

2.  9. 
2.  9.* 
2.  9.1 
2.10.1 

29,00 
29,25 
29,50 
29,75 

4.  2.1 
4.  2.1 
4.  3.4 
4.  34 

39,00 
39,25 
39,50 
39,75 

5. 
5. 
5. 

5. 

7-1 
8.4 
84 
9.1 

49,00 
49,25 
49,50 
49,75 

7.  1.4 
7.  1-1 
7.  2.1 
7.  2.1 

10,00 

1.  54 

20,00 

2.104 

30,00 

4.  4.1 

40,00 

5. 

9.1 

50,00 

7.  3. 
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6,90 
0,575 
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50,25 

7.  3.| 

60,25 

8.  8.| 

70,25 

10 

2.1 

80,25 

11.  7.| 

90,25 

13.  1. 

50,50 

7.  3.1 

60,50 

8.  94 

70,50 

10 

u 

80,50 

11.  8. 

90,50 

13.  1.1 

50,75 

7.  44 

60,75 

8.  9.| 

70,75 

10 

3. 

80,75 

H.  8.1 

90,75 

13.  1.1 

51,00 

7.  4.| 

61,00 

8.10.| 

71,00 

10. 

34 

81,00 

11.  8.1 

91,00 

13.  24 

51,25 

7.  5.| 

61,25 

8.10.* 

71,25 

10. 

3.1 

81,25 

11.  94 

91,25 

13.  2.f 

51,50 

7.  5.| 

61,50 

8.11. 

71,50 

10. 

4  s 

81,50 

11.  9.f 

91,50 

13.  3.1 

31,75 

7.  6. 

61,75 

8.11.1 

71,75 

10. 

4.-1 

81,75 

11.10.1 

91,75 

13.  3.1 

52,00 

7.  64 

62,00 

8.11.1 

72,00 

10. 

5.i 

82,00 

11.10.1 

92,00 

13.  4. 

32,25 

7.  6.1 

62,25 

9.— .J 

72,25 

10. 

5.1 

82,25 

11.11. 

92,25 

13.  4.1 

52,50 

7.  74 

62,50 

9.-4 

72,50 

10. 

6-1 

82,50 

11.114 

92,50 

13.  4.1 

52,75 

7.  7.f 

62,75 

9.  l.| 

72,75 

10. 

6.| 

82,75 

ll.ll.l 

92,75 

13.  54 

53,00 

7.  8.| 

63,00 

9.  1.1 

73,00 

10. 

7. 

83,00 

12.— .1 

93,00 

13.  5.J 

53,25 

7.  8.| 

63,25 

9.  2. 

73,25 

10. 

7-1 

83,25 

12.— 4 

93,25 

13.  6.1 

33,50 

7.  9. 

63,50 

9.  2.1 

73,50 

10. 

7-ï 

83,50 

12.  14 

93,50 

13.  6.1 

53,75 

7.  9.} 

63,75 

9.  2.1 

73,75 

10. 

8.é 

83,75 

12.  1.1 

93,75 

13.  7. 

34,00 

7.  9.1 

64,00 

9.  3.J 

74,00 

10. 

§4 

84,00 

12.  24 

94,00 

13.  74 

54,25 

7.10.1 

64,25 

9.  34 

74,25 

10. 

9.| 

84,25 

12.  2.* 

94;25 

13.  7.1 

54,50 

7.10.| 

64,50 

9.  4.| 

74,50 

10. 

9.1 

84,50 

12.  3. 

94,50 

13.  8.1 

?4,75 

7.11.J 

64,75 

9.  4.1 

74,75 

10.10. 

84,75 

12.  3.1 

94,75 

13.  8.f 

$5,00 

7.11.| 

65,00 

9.  5. 

75,00 

10.10.1 

85,00 

12.  3.1 

95,00 

13.  94 

55,25 

8.-.| 

65,25 

9.  5.* 

75,25 

10.10.1 

85,25 

12.  44 

95,25 

13.  9.1 

35,50 

8.— .} 

65,50 

9.  5.1 

75,50 

10.114 

85,50 

12.  4.f 

95,50 

13.10.1 

£5,75 

8.  1. 

65,75 

9.  6.% 

75,75 

10.114 

85,75 

12.  5.1 

95,75 

13.104 

36,00 

8.  l.§ 

66,00 

9.  6.f 

76,00 

11.- 

1 

•8 

86,00 

12.  5.1 

96,00 

13.11. 

36,25 

8.  1.1 

66,25 

9.  74 

76,25 

11.- 

"S" 

86,25 

12.  6. 

96,25 

13.11.1 

56,50 

8.  2.i 

66,50 

9.  7.| 

76,50 

11. 

1. 

86,50 

12.  6.% 

96,50 

13.11.1 

p6,75 

8.  2.f 

66,75 

9.  8.1 

76,75 

11. 

l.i 

86,75 

12.  6.% 

96,75 

14.— 4 

37,00 

8.  3.| 

67,00 

9.  84 

77,00 

11. 

1-1 

87,00 

12.  74 

97,00 

14.— 4 

57,25 

8.  3.1 

67,25 

9.  9. 

77,25 

11. 

2-1 

87,25 

12.   7.:; 

97,25 

14.  1.1 

57,50 

8.  4. 

67,50 

9.  9.1 

77,50 

11. 

2.Î 

87,50 

12.  8.1 

97.50 

14.  1.1 

57,75 

8.  4.1 

67,75 

9.  9.1 

77,75 

11. 

3   A 

°-4 

87,75 

12.  8.1 

97,75 

14.  2. 

58,00 

8.  4.1 

68,00 

9.104 

78,00 

11. 

3.1 

88,00 

12.  9. 

98,00 

14.  2.1 

58,25 

8.  5.J 

68,25 

9.104 

78,25 

11. 

4-ft 

88,25 

12.  9.J 

98,25 

14.  2.1 

58,50 

8.  5.J 

68,50 

9.11.1 

78,50 

11. 

4.1 

88,50 

12.  9.1 

98,50 

14.  34 

58,75 

8.  6.1 

68,75 

9.11.1 

78,75 

11. 

5. 

88,75 

12.10.1 

98,75 

14.  3.f 

59,00 

8.  6.1 

69,00 

10.— 

79,00 

11. 

O.g 

89,00 

12.104 

99,00 

14.  4.1 

59,25 

8.  7. 

69,25 

10.-.! 

79,25 

11. 

5  z 

89,25 

12.114 

99,25 

14.  4.1 

59,50 

8.  74 

69,50 

10.— .1 

79,50 

11. 

64 

89,50 

12.11.1 

99,50 

14.  5. 

59,75 

8.  7.1 

69,75 

10.  14 

79,75 

11. 

64 

89,75 

13.— .1 

99,75 

14.  54 

50,0O 

8.  8.1 

70,00 

io.  14 

80,00 

11. 

74 

90,00 

13.— 4 

lOGi. 

14.  5.1 
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0,25 
0,50 
0,75 

— .  l.i 

10,25 
10,50 
10,75 

1.  5.f 
1.  6.1 
1.  64 

20,25 
20,50 
20,75 

2.11. 

2.11.3 

2.11.1 

30,25 
30,50 
30,75 

4. 
4. 
4. 

44 
4-1 
5.1 

40,25 
40,50 
40,75 

5.  94 
5.  9.Î 
5.10.1 

1,00 
1,25 
1,50 
1,75 

— .  i.| 

— .  U 

— -  2.1 
— .  3. 

11,00 
11,25 
11,50 
11,75 

1.  7. 
1.  7.1 
1.  7.1 
1.  84 

21,00 
21,25 
21,50 
21,75 

3.-4 
3.-4 
3.  1.J 
3.  14 

31,00 
31,25 
31,50 
31,75 

4. 
4. 
4. 
4. 

54 
6. 

64 
6.% 

41,00 
41,25 
41,50 
41,75 

5.104 
5.114 
5.11.1 
6.-.1 

2,00 
2,25 
2,50 
2,75 

— .  3.* 
-  3.1 
-•  4.| 
-.  4.f 

12,00 
12,25 
12,50 
12,75 

1.  S.f 
1.  9.1 
1.  9.1 
1.10. 

22,00 
22,25 
22,50 
22,75 

3.  2. 
3.  2.1 
3    2  2 
3.  34 

32,00 
32,25 
32,50 
32,75 

4. 

4. 
4. 
4. 

74 

7-1 
8.1 

84 

42,00 
42,25 
42,50 
42,75 

6.-4 
6.  1. 
6.  1.1 
6.  1.1 

3,00 
3,25 
3,50 
3,75 

— •  5.| 

"^    5 

— .  6. 
— .  64 

13,00 
13,25 
13,50 
13,75 

1.10.* 

1.10.1 

1.11.1 
l.ll.f 

23,00 
23,25 
23,50 
23,75 

3.  3.| 

3.  4.1 
3.  4.1 
3.  5. 

33,00 
33,25 
33,50 
33,75 

4.  9. 

4.  9.1 
4.  9.1 
4.104 

43,0O 
43,25 
43,50 
43,75 

6.  24 
6.  2.1 
6.  3.1 

6.  34  | 

4,00 
4,25 
4,50 
4,75 

-.  6.% 
-.  7.1 

— .  7.f 

— .  84 

14,00 
14,25 
14,50 
14,75 

2.-.| 
2.  1. 
2.  14 

24,00 
24,25 
24,50 
24,75 

3.  54 
3.  5.1 

3.  64 
3.  6.f 

34,00 
34,25 
34,50 
34,75 

4.104 
4.11.1 
4.11.1 
5.— 

44,00 
44,25 
44,50 
44,75 

6.  4. 
6.  4.1 
6.  4.1 
6.  54 

5,00 
5,25 
5,50 

5,75 

-.  8.g 
— .  9.| 
— .  94 
— .  9.1 

15,0O 
15,25 
15,50 
15,75 

2.  1.1 

2.  2.1 
2.  2.f 
2.  34 

25,00 
25,25 
25,50 
25,75 

3.  7.1 
3.  7.1 
3.  8. 
3.  84 

35,00 
35,25 
35,50 
35,75 

5.- 
5. 
5. 
5. 

-•I 

-•I 

14 

l.l 

45,00 
45,25 
45,50 
45,75 

6.  541 
6.  6.1  S 
6.  6.1 1 

6.  7.   ! 

6,00 
6,25 
6,50 
6,75 

—.10.1 
— .lO.f 
—.114 
—.11.1 

16,00 
16,25 
16,50 
16,75 

2.  3.| 
2.  4. 
2.  44 
2.  4.1 

26,00 
26,25 
26,50 
26,75 

3.  8.1 
3    9  a 
3.  94 
3.104 

36,0O 
36,25 
36,50 
36,75 

5. 
5. 
5. 
5. 

2-1 

2.| 

3. 

34 

46,00 
46,25 
46,50 
46,75 

6.  7.| 

6.  7.1 
6.  841 
6.  84 1 

7,00 
7,25 
7,50 

7,75 

l.-.l 
1.— 4 
1.  1. 
1.  1-1 

17,00 
17,25 
17,50 
17,75 

2.  5.1 
2.  34 
2.  64 
2.  6.g 

27,00 
27,25 
27,50 
27,75 

3.10.1 
3.11. 
3.114 
3.11.1 

37,00 
37,25 
37,50 
37,75 

5. 
5. 
5. 
5. 

3.1 
4-1 
44 
5.1 

47,00 
47,25 
47,50 

47,75 

6.  9.1 

6.  9.1  ! 

6.10. 

6.104 

8,00 
8,25 
8,50 
8,75 

1.  i.i 
1.  24 
1.  2.| 
1.  3.1 

18,00 
18,25 
18,50 
18,75 

2.  7.1 

2.  7 A 
2.  8. 
2.  8.1 

28,0O 
28,25 
28,50 
28,75 

4.-.| 

4.-4 
4.  14 
4.  l.f 

38,00 
38,25 
38,50 
38,75 

5. 
5. 
5. 
5. 

5.1 
6. 
64 
6.1 

48,00 
48,25 
48,50 
48,75 

6.10.1  « 
6.11.| 
6.11.1 
7.--1 

9,00 
9,25 
9,50 
9,75 

1.  34 
1.  4. 
1.  4.1 

1.  4.1 

19,00 
19,25 
19,50 
19,75 

2.  84 
2.  94 
2.  9.| 
2.10.1 

29,00 
29,25 
29,50 
29,75 

4.  2.1 
4.  24 
4.  2.1 
4.  3.1 

39,00 
39,25 
39,50 
39,75 

5. 
5. 
5. 
5. 

7.| 

74 
84 
8.| 

49,0O 
49,25 
49,50 
49,75 

7.— .| 
7.  1. 
7.  l.îl 
7.  14 

10,00 

1.  54 

20,00 

2.104 

30,00 

4.  3.| 

40,00 

5. 

9.1 

50.00 

7.  2.|| 
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6,95 
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7.  2.| 
7.  3.J 

7.  3.| 


60,25 
60,50 
60,75 


8.  8.1 


70,25 
70,50 
70,75 


10.  1.J 

10.  14 
10.  2.1 


80,25 
80,50 
80,75 


11.  6 
11.  7 
11.  7 


90,25 
90,50 
90,75 


7.  4. 

7.  4.J 

7.  4.1 

7.  5.1 


61,00 
61,25 
61,50 
61,75 


8.  9.| 
8.  9.f 
8.10.-} 
8.10.1 


71,00 
71,25 
71,50 
71,75 


10.  2.1 

10.  3. 
10.  3.J 
10.  3,1 


81,00 
81,25 
81,50 
81,75 


11. 
11. 
11. 
11. 


91,00 
91,25 
91,50 
91,75 


7.  5.f 

7.  64 

7.  64 

7.  7.J 


62,00 
62,25 
62,50 
62,75 


8.11. 

8.114 

8.11.1 


72,00 
72,25 
72,50 
72,75 


10.  4.1 
10.  4.f 
10.  5.1 
10.  5.| 


82,00 
82,25 
82,50 
82,75 


11.  9 
11.10 
11.10 
11.10 


92,00 
92,25 
92,50 
92,75 


7.  74 
7.  8. 
7.  8.1 
7.  8.f 


63,00 
63,25 
63,50 
63,75 


9.— 4 
9.  1.J 

9.  l.| 
9.  2.i 


73,00 
73,25 
73,50 
73,75 


10.  6. 

10.  64 

10.  6.1 

10.  7.8 


83,00 
83,25 
83,50 
83,75 


11.11 
11.11 
12.— 
12.— 


93,00 
93,25 
93,50 
93,75 


7.  9.} 
7.  9.| 
7.10.1 
7.10.* 


7.11. 

7.11.1 

7.11.1 

8.-.} 


64,00 
64,25 
64,50 
64,75 

6570(T 
65,25 
65,50 
65,75 


9.  2^ 

9.  2.1 

9.  3.1 

9.  3.f 


74,00 
74,25 
74,50 

74,75 


10.  74 
10.  84 
10.  8.1 
10.  9.i 


84,00 
84,25 
84,50 
84,75 


12.  1 

12.  1 

12.  1 

12.  2 


94,00 
94,25 
94,50 
94,75 


9.  4.} 
9.  4.1 
9.  5.i 
9.  5.* 


75,00 
75,25 
75,50 
75,75 


10.  94 
10.  9.1 
10.10.1 
10.104 


85,00 
85,25 
85,50 
85,75 


12.  2 

12.  3 

12.  3 

12.  4 


95,00 
95,25 
95,50 
95,75 


8. 


1-1 

14 
2. 


66,00 
66,25 
66,50 
66,75 


9.  6. 

9.  6.1 

9.  6.g 

9.  74 


76,00 
76,25 
76,50 
76,75 


10.114 
10.11.1 
IL— i 

11.— 4 


86,00 
86,25 
86,50 
86,75 


12.  4 

12.  4 

12.  5 

12.  5 


96,00 
96,25 
96,50 
96,75 


8.  2.1 

8.  2.1 

8.  34 

8.  3.f 


67,00 
67,25 
67,50 
67,75 


9.  7. 

9.  8. 

9.  8. 

9.  9. 


77,00 
77,25 
77,50 

77,75 


11.  1. 

11.  1.1 

11.  1.1 

11.  24 


87,00 
87,25 
87,50 
87,75 


12.  6 

12.  6 

12.  7 

12.  7 


97,00 
97,25 
97,50 
97,75 


8.  4.i 

8.  4.| 

8.  5. 

8.  54 


68,00 
68,25 
68,50 
68,75 


9.  9.1 
9.  9.1 
9.104 
9.104 


78,00 
78,25 
78,50 

78,75 


11.  2.1 
11.  3.i 
11.  3.* 
11.  4. 


88,00 
88,25 
88,50 
88,75 


12.  8 

12.  8 

12.  8 

12.  9 


98,00 
98,25 
98,50 
98,75 


5.1 
64 
64 
7-è 


69,00 
69,25 
69,50 
69,75 


9.11.1 
9.11.1 
10.— 
10.— .1 


79,00 
79,25 
79,50 
79,75 


11.  4.1 
11.  4.1 
11.  54 
11.  54 


89,00 
89,25 
89,50 
89,75 


12.  9 
12.10 
12.10 
12.11 


99,00 
99,25 
99,50 
99,75 
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2.10.f 
2.11.1 
2.11.1 

30,25 
30,50 
30,75 

4.  3.1 
4.  44 
4.  4.| 

i 
40,25 
40,50 
40,75 

5.  9. 
5.  9.1 
5.  9.1 1 

1,00 
1,25 
1,50 
1,75 

— .  l.f 
-.  2.J 
-.  2.| 
— .  3. 

11,00 
11,25 
11,50 
11,75 

;     1.  6.% 
1.  74 
1.  7.| 
1.  8.i 

21,00 
21,25 
21,50 
21,75 

3.— 

3.— .1 
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63,00 
63,25 
63,50 
63,75 
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3.  54 

35,25 

4.10.1 

45,25 

6.  2.1 

5,50 

— ■  H 

15,50 

o 

1.1 

25,50 

3.  64 

35,50 

4.104 

45,50 

6.  34 

5,75 

— .  9.i 

15,75 

2. 

2-1 

25,75 

3.  6.1 

35,75 

4.11.1 

45,75 

6.  3.| 

6,00 

— .  9.1 

16,00 

2. 

24 

26,00 

3.  7. 

36,00 

4.11.| 

46,00 

6,25 

—.10.1 

16,25 

2. 

2-1 

26,25 

3.  7.* 

36,25 

5. 

46,25 

6.  44 

6,50 

—.104 

16,50 

2. 

34 

26,50 

3.  7.1 

36,50 

5. 

3 

*8 

46,50 

6.  5. 

6,75 

—.11.1 

16,75 

2. 

34 

26,75 

3.  84 

36,75 

5. 

"•I 

46,75 

6.  5.|. 

7,00 

-.11.1 

17,00 

2. 

4-1 

27,00 

3.  84 

37,00 

5. 

l.i 

47,00 

6.  5.J 

7,25 

1.—. 

17,25 

o 

4A 

27,25 

3.  9.| 

37,25 

5. 

i.| 

47,25 

6.  64 1 

7,50 

l.-.g 

17,50 

2 

5. 

27,50 

3.  9A 

37,50 

5. 

2-1 

47,50 

6.  6.| 

7,75 

1.— -I 

17,75 

2. 

5.| 

27,75 

3.  9.1 

37,75 

5. 

24 

47,75 

6.  7. 

8,00 

1.  1.J 

18,00 

2. 

54 

28,00 

3.10.1 

38,00 

5. 

2-1 

48,00 

6.  74! 

8,25 

1.  l.| 

18,25 

2. 

64 

28,25 

3.104 

38,25 

5. 

34 

48,25 

6.  7.|  il 

8,50 

1.  2.1 

18,50 

o 

6.1 

28,50 

3.11.| 

38,50 

5. 

34 

48,50 

6.  84 

8,75 

1.  24 

18,75 

2. 

7. 

28,75 

3.11.1 

38,75 

5. 

4-1 

48,75 

6.  8.f 

9,00 

1.  2.1 

19,00 

2. 

74 

29,00 

4.— 

39,00 

5. 

44 

49,00 

6.  9.|  ! 

9,25 

1.  3.è 

19,25 

2. 

7,1 

29,25 

4.— .| 

39,25 

5. 

5. 

49,25 

6.  94  | 

9,50 

1.  3.f 

19,50 

2. 

84 

29,50 

4.-.1 

39,50 

5. 

5.| 

49,50 

6.  9.1 

9,75 

1.  4.J 

19,75 

2. 

84 

29,75 

4.  14 

39,75 

5. 

5.J 

49,75 

6.10.| 

10,00 

1.  44 

20,00 

2. 

9.1 

30,00 

4.  l.| 

40,00 

5. 

"64 

50,00 

6.104 
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7,25 
0,604 


1/8    0,0755 


50,25 

6.11.1 

60,25 

8.  3.f 

70,25 

9.  8.1 

80,25 

11  —  l 

-LJ..          .g 

90,25 

12.  ô.i 

50,50 

6.11.1 

60,50 

8.  4.1 

70,50 

9.  8.| 

80,50 

11.      1-1 

90,50 

12.  5.| 

50,75 

7.— 

60,75 

8.  4.4 

70,75 

9.  9.1 

80,75 

11.      1.1 

90,75 

12.  6.1 

51,00 

7  —  3 

i .     .8 

61,00 

8.   5. 

71,00 

9.  9.4 

81,00 

11.  2.1 

91,00 

12.  6.1 

51,25 

7.-.1 

61,25 

8.  5.1 

71,25 

9.  9.1 

81,25 

11.  2.1 

91,25 

12.  7. 

51,50 

7.  1.J 

61,50 

8.  5.| 

71,50 

9.10.| 

81,50 

11.  2.1 

91,50 

12.  7.1 

51,75 

7.  l.| 

61,75 

8.  6.-1- 

71,75 

9.10.| 

81,75 

11.  3.1 

91,75 

12.  7.1 

52,00 

7.  2.| 

62,00 

8.  6.1 

72,00 

9.11.1 

82,00 

1J.  3.J 

92,00 

12.  8.1 

52,25 

7.  2.} 

62,25 

8.  7. 

72,25 

9.11.1 

82,25 

11.  4.1 

92,25 

12.  8.J 

52,50 

7.  2.1 

62,50 

8.  7.} 

72,50 

10.— 

82,50 

11.  4.4 

92,50 

12.  9.1 

52,75 

7.  3.1 

62,75 

8.  7.1 

72,75 

10.— -1 

82,75 

11.  5. 

92,75 

12.  9.1 

53,00 

7.  ;j.;- 

63,00 

8.  8.J 

73,00 

10.— .1 

83,00 

11.  5.1 

93,00 

12.  9.1 

53,25 

7.  4.J 

63,25 

8.  8.| 

73,25 

10.  1.1 

83,25 

11.  5.f 

93,25 

12.10.1 

53,50 

7.  4.1 

63,50 

8.  9.1 

73,50 

10.  1.1 

83,50 

11.  6.i 

93,50 

12.10.Î 

53,75 

7.  5. 

63,75 

8.  9.1 

73,75 

10.  2.1 

83,75 

11.  6.g 

93,75 

12.11.1 

54,00 

7.  5.| 

64,00 

8.  9.1 

74,00 

10.  2.1 

84,00 

11.  7. 

94,00 

12.11.1 

54,25 

7.  5.} 

64,25 

8.10.| 

74,25 

10.  2.1 

84,25 

11.  7.4 

94,25 

13.— 

54,50 

7.  6-1 

64,50 

8.104 

74,50 

10.  3.1 

84,50 

11.  7.1 

94,50 

13.— .| 

54,75 

7.  6.| 

64,75 

8.11.1 

74,75 

10.  3.| 

84,75 

11.  8.1 

94,75 

13.— -I 

55,00 

7.   7. 

65,00 

8.11.1 

75,00 

10.  4.1 

85,O0 

11.  8.|   95,00 

13.  1.1 

55,25 

7.  7.} 

65,25 

9.— 

75,25 

10.  4.4 

85,25 

11.  9.l|  95,25 

13.  1.1 

55,50 

7.  7.1 

65,50 

9.-.| 

75,50 

10.  5. 

85,50 

11.  9.4 

95,50 

13.  2.1 

55,75 

7.  8.i 

65,75 

9.--1 

75,75 

10.  5.1 

85,75 

11.  9.1 

95,75 

13.  2.1 

56,00 

7.  8.| 

66,00 

9.  1.J 

76,00 

10.  5.:i 

86,00 

11.10.1 

96,00 

13.  2.1 

56,25 

7.  9.| 

66,25 

9.  1.1 

76,25 

10.  6.1 

86,25 

11.10.1 

96,25 

13.  3.1 

56,50 

7.  9.j 

66,50 

9.  2.1 

76,50 

10.  6.1 

86,50 

11.11.1 

96,50 

13.  3.i 

56,75 

7.  9.1 

66,75 

9.  2.1 

76,75 

10.  7. 

86,75 

11.11.1 

96,75 

13.  4.1 

57,00 

7.10.1 

67,00 

9.  2.Ï 

Î77,00 

10.  7.1 

'87,00 

12.— 

97;O0 

13.  4.4 

57,25 

7.10.f 

67,25 

9.  3.1 

77,25 

10.  7.1 

87,25 

12.— J 

97,25 

13.  5. 

57,50 

7.11.1 

67,50 

9.  3.f 

77,50 

10.  8.1 

87,50 

12.— .1 

97,50 

13.  5.§ 

57,75 

7.11.1 

67,75 

9.  4.1 

77,75 

10.  8.| 

87,75 

12.  1.1 

97,75 

13.  54 

58,00 

8.— 

68,00 

9.  4.1 

78,00 

10.  9.1 

88,00 

12.  l.| 

98,00 

13.  6.1 

58,25 

8.-.| 

68,25 

9.  5. 

78,25 

10.  9.1 

88,25 

12.  2.1 

98,25 

13.  6.g 

58,50 

8.-.1 

68,50 

9.  5.| 

78,50 

10.  9.1 

88,50 

12.  2.4 

98,50 

13.   7. 

58,75 

8.  1.J 

68,75 

9.  5.f 

78,75 

10.10.| 

88,75 

12.  2.1 

98,75 

13.  7.4 

59,00 

8.  1.1 

69,00 

9.  6.1 

79,00 

io.io.i 

89,00 

12.  3.1 

99,00 

13.  7.1 

59,25 

8.  2.1 

69,25 

9.  6.1 

79,25 

10.11.1 

89,25 

12.  34 

99,25 

13.  8.1 

59,50 

8.  2.1 

69,50 

9.  7. 

79,50 

10.11.1 

89,50 

12.  4.1 

99,50 

13.  8.f 

59,75 

8.  2.1 

69,75 

9.  7.4 

79,75 

11.— 

89,75 

12.  4.4 

99,75 

13.  9.1 

60,00 

8.  3.1 

70,00 

9.  7.1 

80,00 

11.— 1 

90,00 

12.  5. 

100. 

13.  9.1 
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Shilling 
Denier 

7,30 
0,6083 

1/8    0,076 

0,25 

3 

•8 

10,25 

1.  4.1 

20,25 

2.  94 

30,25 

4.  l.fi  40,25 

5.  6.1 

0,50 

•     •! 

10,50 

1.  5.J 

20,50 

2.  9.f 

30,50 

4.  2.1140,50 

5.  6.| 

0,75 

-.  1.4 

10,75 

1.  5.| 

20,75 

2.10.| 

30,75 

4.  2.1 

40,75 

5.  7. 

1,00 

-•  1-1 

11,00 

1.  6.| 

21,00 

2.10.1 

31,00 

4.  3. 

41,00 

5.  7.| 

1,25 

— .  2. 

11,25 

1.  6.* 

21,25 

2.10.1 

31,25 

4.  3.| 

41,25 

5.  7.J 

1,50 

— .  2.i 

11,50 

1.  6.1 

21,50 

2.11.| 

31,50 

4.  3.f 

41,50 

5.  84 

1,75 

-.  2.Ï 

11,75 

1.  7.1 

21,75 

2.11.f 

31,75 

4.  44 

41,75 

5.  8.1 

2,00 

— .  3.J 

12,00 

1.  7.f 

22,00 

3.-.1 

32,00 

4.  4.1 

42,00 

5.  9. 

2,25 

-.  3.Î 

12,25 

1.  8.1 

22,25 

3.-.1 

32,25 

4.  5. 

42,25 

5.  9.1 

2,50 

-.  4.} 

12,50 

1.  8.1 

22,50 

3.  1. 

32,50 

4.  5.1 

42,50 

5.  9.1 

2,75 

— .  M 

12,75 

1.  9. 

22,75 

3.  1.1 

32,75 

4.  5.1 

42,75 

5.104 

3,00 

—    4  ï 

13,00 

1.  9.| 

23,00 

3.  l.î 

33,00 

4.  64   43,00 

5.10.| 

3,25 

-•  5.1 

13,25 

1.  9.| 

23,25 

3.  24 

33,25 

4.  6.1  ;  43,25 

5.11.1 

3,50 

— .  5.Ï 

13,50 

1.104 

23,50 

3.  2.1    33,50 

4.  7.1 

43,50 

5.11.1 

3,75 

-•  6.1 

13,75 

1.10.1 

23,75 

3.  3.    1 33,75 

4.  7.1 

43,75 

5.11.1 

4,00 

-.  6.| 

14,00 

1.11. 

24,00 

3.  3.1   34,00 

4.  7.1 

44,0O 

6.-.| 

4,25 

— .  7. 

14,25 

1.11.| 

24,25 

3.  3,1    34,25 

4.  84 

44,25 

6.— .| 

4,50 

-.  7.1 

14,50 

1.11.| 

24,50 

3.  44 

34,50 

4.  8.| 

44,50 

6.  1.1 

4,75 

— .  74 

14,75 

2.-4 

24,75 

3.  4.1 

34,75 

4.  9.1 

44,75 

6.  1.1 

5,00 

— .  8.i 

15,00 

2.-.| 

25,00 

3.  5.1 

35,00 

4.  9.1 1 45,00 

6.  2. 

5,25 

-.  8.| 

15,25 

2.  1.1 

25,25 

3.  5.* 

35,25 

4.10.    '45,25 

6.  2.1 

5,50 

— .  9. 

15,50 

2.  1.1 

25,50 

3.  5.1 

35,50 

4.10.1  i  45,50 

6.  2.| 

5,75 

— .  9.J 

15,75 

2.  1.1 

25,75 

3.  6.1 

35,75 

4.10.|  j  45,75 

6.  34 

6,00 

-•  9.Ï 

16,00 

2.  24 

26,00 

3.  64 

36,00 

4.11.1 146,00 

6.  3.1 

6,25 

-.lO.i 

16,25 

2.  2.f 

26,25 

3.  7.1 

36,25 

4.11.1  i  46,25 

6.  4. 

6,50 

—.10.| 

16,50 

2.  3.| 

26,50 

3.  7 A 

36,50 

5.—     j  46,50 

6.  4.} 

6,75 

-.11.1 

16,75 

2.  3.1 

26,75 

3.  8. 

36,75 

5.— .1|46,75 

6.  4.| 

7,00 

— .11.1 

17,00 

2.  4. 

27,00 

3.  8.1 

37,00 

5.-.1 

47,00 

6.  5.J 

7,25 

—  11  Z 

17,25 

2.  4.| 

27,25 

3.  8.Î 

37,25 

5.  14 

47,25 

6.  5.| 

7,50 

l.-.l 

17,50 

2.  4.f 

27,50 

3.  94 

37,50 

5.  1.1   47,50 

6.  6.1 

7,75 

1.— 4 

17,75 

2.  5.| 

27,75 

3.  9.1 

37,75 

5.  2. 

47,75 

6.  6.^ 

8,00 

1.  i.i 

18,00 

2.  5.| 

28,00 

3.10. 

38,00 

5.  2.1 

48,00 

6.  6.% 

8,25 

1.  i.* 

18,25 

2.  6. 

28,25 

3.10.* 

38,25 

5.  2.1 

48,25 

6.  7.1 

8,50 

1.  2. 

18,50 

2.  6.1 

28,50 

3.10.1 

38,50 

5.  34 

48,50 

6.  7.| 

8,75 

1.  2.§ 

18,75 

2.  6.1 
8 

28,75 

3.114 

38,75 

5.  3.f 

48,75 

6.  8.1 

9  00 

1.  2.f 

19,00 

2.  74 

29,00 

3.11.1 

39,00 

5.  4.1 

49,00 

6.  8.1 

9  25 

1.  3.| 

19,25 

2.  7.1 

29,25 

4.-.1 

39,25 

5.  4.1 

49,25 

6.  9. 

9,50 

1.  3.| 

19,50 

2.  8. 

29,50 

4.-.1 

39,50 

5.  4.1 

49,50 

6.  9.1 

9  75 

1.  4. 

19,75 

2.  8.1 

29,75 

4.-.1 

39,75 

5.  5.| 

49,75 

6.  9.f 

10,00 

1.  4.1 

20,00 

2.  8.1 

30,00 

4.  1.1 

40,00 

5.  5.} 

50,00 

6.104 
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7,30 

0,6083 

1/8    0,076 

50,25 

6.10.|    60,25 

8.  3.      70,25 

9.    74 

80,25 

10.11.1 

90,25 

12.  4.1 

50,50 

6.11.     60,50 

8.  34  j  70,50 

9.   7.1 

80,50 

H.— .1 

90,50 

12.  4.| 

50,75 

6.11.3  ;  60,75 

8.  3.1    70,75 

9.  84 

80,75 

11.— 4 

90,75 

12.  5.1 

51,00 

6.11.|    61,00 

8.  44    71,00 

9.  8.1 

81,00 

11.  i.i 

91,00 

12.  5.1 

51,25 

7.— .*   61,25 

8.  4.1    71,25 

9.  9.1 

81,25 

il.  14 

91,25 

12.  6. 

51,50 

7.— .gj  61,50 

8.  5.1    71,50 

9.  94 

81,50 

11.  2. 

91,50 

12.  6.1 

51,75 

7.  l.l   61,75 

8.  54 

71,75 

9.10. 

81,75 

11.  2.1 

91,75 

12.  6.1 

52,00 

7.  14    62,00 

8.  5.1 

72,00 

9.10.1 

82,00 

11.  2.f 

92,00 

12.  74 

52,25 

7.  1.1    62,25 

8.  6.1 

72,25 

9.104 

82,25 

11.  34 

92,25 

12.  7.1 

52,50 

7.  2.i  |62,50 

8.  6.} 

72,50 

9.11.1182,50 

11.  3.1 192,50 

12.  8. 

52,75 

7.  2.}   62,75 

8.  7.1 

72,75 

9.11.| 

82,75 

11.  4. 

92,75 

12.  84 

53,00 

7.  3.|  !  63,00 

8.  74 

73,00 

10.— 

83,00 

11.  44 

93,0O 

12.  8.1 

53,25 

7.  34    63,25 

8.  8.      73,25 

10.— .1 

83,25 

11.  4.1 

93,25 

12.  94 

53,50 

7.  4.      63,50 

8.  8.1    73,50 

10.— .1 

83,50 

11.  54 

93,50 

12.  9.| 

53,75 

7.  4.g  j  63,75 

8.  84 173,75 

10.  14 

83,75 

11.  5.1 

93,75 

12.10.1 

54,00 

7.  4.f   64,00 

8.  94   74,00 

10.  1.1 

84,00 

11.  6.1 

94,00 

12.10.* 

54,25 

7.  5.J  !  64,25 

8.  9.|  |  74,25 

10.  2. 

84,25 

11.  64 

94,25 

12.10.1 

54,50 

7.  5-1(64,50 

8.10.      74,50 

10.  24 

84,50 

11.  6.i 

94,50 

12.11.1 

54,75 

7.  6.      64,75 

8.104 

74,75 

10.  2.1 

84,75 

11.  7.1 

94,75 

12.114 

55,00 

7.  6.g 

65,00 

8.10.1 

75,00 

10.  34 

85,00 

11.  74 

95,00 

13.— .1 

55,25 

7.  6.1 

65,25 

8.114 

75,25 

10.  3.f 

85,25 

11.  8.1 

95,25 

13.— .1 

55,50 

7.  7.J 

65,50 

8.11.| 

75,50 

10.  4.1 

85,50 

11.  84 

95,50 

13.  1. 

55,75 

7.  7.| 

65,75 

9.--1 

75,75 

10.  44 

85,75 

11.  9. 

95,75 

13.  1.1 

56,00 

7.  8. 

66,00 

9.-4 

76,00 

10.  4.1 

86,00 

11.  9.1 

96,00 

13.  14 

56,25 

7.  8.J 

66,25 

9.--1 

76,25 

10.  5.1 

86,25 

11.  9.f 

96,25 

13.  24 

56,50 

7.  8.1 

66,50 

9.  l.i 

76,50 

10.  5.} 

86,50 

11.104 

96,50 

13.  2.1 

56,75 

7.  9.J 

66,75 

9.  l.i 

76,75 

10.  6.1 

86,75 

11.10.1 

96,75 

13.  3. 

57,00 

7.  9.J 

67,00 

9.  2.1 

77,00 

10.  6.1 

87,00 

11.11. 

97,00 

13.  3.* 

57,25 

7.10.1 

67,25 

9.  2A 

77,25 

10.  7. 

87,25 

11.11.1 

97,25 

13.  3.1 

57,50 

7.10.J 

67,50 

9.  3. 

77,50 

10.  7.1 

87,50 

11.11.1 

97,50 

13.  44 

57,75 

7.10.1 

67,75 

9.  3.1 

77,75 

10.  74 

87,75 

12.-4 

97,75 

13.  4.1 

58,00 

7.11.| 

68,00 

9.  3.i 

78,00 

10.  84 

88,00 

12.-.1 

98,00 

13.  5.1 

58,25 

7.114 

68,25 

9.  44 

78,25 

10.  8.1 

88,25 

12.  l.i 

98,25 

13.  5.* 

58,50 

8.— 4 

68,50 

9.  4.| 

78,50 

10.  9. 

88,50 

12.  14 

98,50 

13.  5.1 

58,75 

8.-.| 

68,75 

9.  5. 

78,75 

10.  94 

88,75 

12.  1.1 

98,75 

13.  6.1 

59,00 

8.  1. 

69,00 

9.  5.1 

79,00 

10.  9.1 

89,00 

12.  24 

99,00 

13.  6.f 

59,25 

8.  1.1   69,25 

9.  5.1  ;  79,25 

10.104  j  89,25 

12.  24 

99,25 

13.  7.1 

59,50 

8.  l.f   69,50 

9.  64    79,50 

10.10.1!  89,50 

12.  3.1 

99,50 

13.  74 

59,75 

8.  24    69,75 

9.  6.1 179,75 

10.11.1 1  89,75 

12.  3.* 

99,75 

13.  8. 

8.  2.|   70,00         9.  7.1   80,00       10.114    90,00       12.  4. 
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4.  2.1 

40,75 

5.  64 

1,00 

-.  i.| 

11,00 

1.  6. 

21,00 

2.10.1 

31,00 

4.  2.| 

41, O0 

5.  7. 

1,25 

— .  2. 

11,25 

1.  6.§ 

21,25 

2.10.1 

31,25 

4.  3. 

41,25 

5.  7.1 

1,50 

—.  24 

11,50 

1.  6.f 

21,50 

2.11.1 

31,50 

4.  3.1 

41,50 

5.  7.f 

1,75 

— .  2.1 

11,75 

1.  7.1 

21,75 

2.114 

31,75 

4.  3.g 

41,75 

5.  8.1 

2,00 

— .  3.1 

12,00 

1.  7.| 

22,00 

2.11.1 

32,00 

4.  4.1 

42,0O 

5.  8.| 

2,25 

— •  3.| 

12,25 

1.  8. 

22,25 

3.-.| 

32,25 

4.  4.| 

42,25 

5.  9. 

2,50 

— .  4.J 

12,50 

1.  8.1 

22,50 

3.—.f 

32,50 

4.  5. 

42,50 

5.  9.1 

2,75 

— .  <M 

12,75 

1.  8z 

22,75 

3.  1.1 

32,75 

4.  54 

42,75 

5.  9.J 

3,00 

-.  4.1 

13,00 

1.  9.1 

23,00 

3.  1.J 

33,00 

4.  5.1 

43,00 

5.10.1 

3,25 

— .  5.1 

13,25 

1.  9.1 

23,25 

3.  2. 

33,25 

4.  6.i 

43,25 

5.10.1 

3,50 

— .  5.1 

13,50 

1.10. 

23,50 

3.  2.1 

33,50 

4.  6.f 

43,50 

5.11. 

3,75 

-.  6.1 

13,75 

1.104 

23,75 

3.  2.f 

33,75 

4.  7.1 

43,75 

5.11.1 

4,00 

— .  6.J 

14,00 

1.10.1 

24,00 

3.  3.1 

34,00 

4.  74 

44,00 
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6.—.1 
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1.11.| 
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6.-.| 

4,75 

— .  7.| 

14,75 

2.-.1 

24,75 
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34,75 

4.  84 

44,75 

6.  1. 

5,00 
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15,00 

2.— 4 
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45,00 
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-.  8.| 

15,25 

2.-.I 

25,25 
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4.  94 

45,25 
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5,50 
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15,50 

2.  1.1 

25,50 

3.  5.1 

35,50 

4.10.    !  45,50 

6.  2.1 

5,75 

— .  9.1 

15,75 

2.  l.f 

25,75 

3.  6. 

35,75 

4.10.1 1  45,75 

6.  24 

6,00 

— .  9.| 

16,00 

2.  2.1 

26,00 

3.  64 

36,00 

4.104 

46,00 

6.  3.1 

6,25 

—.10.-1 

16,25 

2.  24 

26,25 

3.  6.1 

36,25 

4.11.1 

46,25 

6.  34 

6,50 

-.10.| 

16,50 

2.  3. 

26,50 

3.  7.1 

36,50 

4.11-1 

46,50 

6.  3.1 

6,75 

—.11. 

16,75 

2.  3.1 

26,75 

3.  7.1 

36,75 

5.— 

46,75 

6.  4.| 

7,00 

—.11-1 

17,00 

2.  3.f 

27,00 

3.  8.1 

37,00 

5.— .§ 

47,00 

6.  4.| 

7,25 

— .11-3 

17,25 

2.  4.1 

27,25 

3.  8.* 

37,25 

5.-.% 

47,25 

6.  5.1 

7,50 

1.— .1 

17,50 

2.  4.| 

27,50 

3.  8.1 

37,50 

5.  1.1 

47,50 

6.  54 

7,75 

1 5 

A.         .g 

17,75 

2.  5. 

27,75 

3.  9.1 

37,75 

5.  l.i 

47,75 

6.  6. 

8,00 

1.     1. 

18,00 

2.  5.1 

28,00 

3.  94 

38,00 

5.  2. 

48,00 

6.  6.| 

8,25 

1.     l.i 

18,25 

2.  54 

28,25 

3.10.1 

38,25 

5.  24 

48,25 

6.  64 

8,50 

1.  1-3 

18,50 

2.  6.Ï 

28,50 

3.104 

38,50 

5.  2.1 

48,50 

6.  7.1 

8,75 

1.  2.1 

18,75 

2.  6.| 

28,75 

3.11. 

38,75 

5.  3.1 

48,75 

6.  7.| 

9,00 

1.  24 

19,00 

2.  7. 

29,00 

3.11.1 

39,00 

5.  3.| 

49,00 

6.  8. 

9,25 

1.  3.1 

19,25 

2.  7.1 

29,25 

3.11.| 

39,25 

5.  4.1 

49,25 

6.  8.1 

9,50 

1.  34 

19,50 

2.  7.1 

29,50 

4.-.1 

39,50 

5.  44 

49,50 

6.  8.1 

9,75 

1.  3.3 

19,75 

2.  8.1 

29,75 

4  —  S 

39,75 

5.  4.1 

49,75 

6.  9.1 

10,00 

1.  4.1 

1 20,00 

2.  8.| 

30,00 

4.  1. 

40,00 

5.  5.} 

50,00 

6.  9.| 
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50,25 

6.10. 

60,25 

8. 

2.| 

70,25 

9. 

64 

80,25 

10.11. 

90,25 

12.  3.1 

50,50 

6JL0.J 

60,50 

8. 

24 

70,50 

9. 

7-i 

80,50 

10.11.1 

90,50 

12.  34 

50,75 

6.10.1 

60,75 

8. 

3-1 

70,75 

9. 

7.1 

80,75 

10.11.1 

90,75 

12.  4.1 

i  51,00 

6.11.1 

61,00 

S. 

3.| 

71,00 

9. 

7-1 

81,00 

11.— .1 

91,00 

12.  4.| 

51,25 

6.11.| 

61,25 

8. 

4. 

71,25 

9. 

8.| 

81,25 

11.— -1 

91,25 

12.  5. 

31,50 

7.-.| 

61,50 

8. 

4-1 

71,50 

9. 

8.}   81,50 

11.  1. 

91,50 

12.  5.1 

51,75 

7.— .| 

61,75 

8. 

4.1 

71,75 

9. 

9.1 

81,75 

11.  1.1 

91,75 

12.  5.| 

52,00 

7.-.I 

62,00 

8. 

5-i 

72,00 

9. 

94 

82,00 

11. 1.1 

92,00 

12.  6.1 

52,25 

7.  l.i 

62,25 

8. 

5  s 

72,25 

9.10. 

82,25 

11.  2.1 

92,25 

12.  6.1 

52,50 

7.  1,| 

62,50 

8. 

6. 

72,50 

9.10.1 

82,50 

11.  2.1 

92,50 

12.  7. 

52,75 

7.  2.| 

62,75 

8. 

6.1 

72,75 

9.10.1 

82,75 

11.  3.1 

92,75 

12.  7.| 

53,00 

7.  2.1 

63,0O 

8. 

G-l 

73,00 

9.11.1 

83,0O 

11.  3.* 

93,00 

12.  7.1 

53,25 

7.  3. 

63,25 

8. 

7.* 

73,25 

9.11.1 

83,25 

11.  3.1 

93,25 

12.  8.1 

53,50 

7.  3.1 

63,50 

8. 

7.1 

73,50 

10, 

83,50 

11.  4.1 

93,50 

12.  8.| 

!  53,75 

7.  3.| 

63,75 

8. 

8.-1 

73,75 

10, 

-•i 

83,75 

11.  4.f 

93,75 

12.  9. 

t  54,00 

7.  4.J 

64,00 

8. 

8.| 

74,00 

10, 

7 

•8 

84,00 

11.  5.1 

94,00 

12.  9.1 

54,25 

745 

64,25 

8. 

8.1 

74,25 

10. 

1.1 

84,25 

11.  5.1 

94,25 

12.  9.1 

:  54,50 

7.  5. 

64,50 

8. 

M 

74,50 

10. 

1-! 

84,50 

11.  6. 

94,50 

12.10.1 

(  54,75 

7.  5.1 

64,75 

8. 

94 

74,75 

10. 

2. 

84,75 

11.  6.1 

94,75 

12.10.f 

55,00 

7.  5.| 

65,00 

8.10.1 

75,00 

10. 

2.1 

85,0O 

11.  6.} 

95,00 

12.11.1 

t  55,25 

7.  6.J 

65,25 

8. 

10^ 

75,25 

10. 

u 

85,25 

11.  7.1 

95,25 

12.11.1 

1  55,50 

7.  6.g 

65,50 

8.11.     75,50 

10. 

3.1 

85,50 

11.  7.1 

95,50 

12.11.1 

155,75 

7.  7. 

65,75 

8.11.1 

75,75 

10. 

3.i;  85,75 

11.  8. 

95,75 

13.— .§ 

|  56,00 

7.  7.1 

66,00 

8.11.| 

76,00 

10. 

4.|   86,00 

11.  8.1 

96,00 

13.— 4 

56,25 

7.  7.1 

66,25 

9.- 

-.i 

76,25 

10. 

4-1   86,25 

11.  8.1 

96,25 

13.  1.1 

!  56,50 

7.  8.J 

66,50 

9. 

-•i 

76,50 

10. 

4.J   86,50 

11.  9.1 

96,50 

13.  1.* 

:  56,75 

7.  8.g 

66,75 

9. 

1. 

76,75 

10. 

5.1|  86,75 

11.  9.1 

96,75 

13.  2. 

1  57,0O 

7.  9. 

67,00 

9. 

1.1 

77,00 

10. 

5.}|  87,00 

11.10. 

97,00 

13.  2.1 

1  57,25 

7.  94 

67,25 

9. 

1.1 

77,25 

10. 

6-l!  87,25 

11.10.1 

97,25 

13.  24 

s  57,50 

7.  9.1 

67,50 

9. 

2.1 

77,50 

10. 

M   87,50 

11.10.1 

97,50 

13.  3.1 

'  57,75 

7.10.1 

67,75 

9. 

2.| 

77,75 

10. 

7.   1  87,75 

7 

11.11.1 

97,75 

13.  3.1 

»  58,00 

7.10.f 

68,00 

9. 

3. 

78,00 

10. 

7.1    88,00 

11.11.1 

98,00 

13.  4. 

58,25 

7.11.| 

68,25 

9. 

3.1 1  78,25 

10. 

7.f    88,25 

12.— .1 

98,25 

13.  4.| 

58,50 

7.11.1 

68,50 

9. 

3-1 

78,50 

10. 

8.1 

88,50 

12.— A 

98,50 

13.  4.1 

58,75 

7.11.1 

68,75 

9. 

4.1 

78,75 

10. 

8.1 

88,75 

12.— .1 

98,75 

13.  5.1 

,59,00 

8.-.1 

69,00 

9. 

4.1    79,00 

10. 

9. 

89,00 

12.  1.1 

99,00 

13.  5.1 

59,25 

8.— .f   69,25 

9. 

5.    1  79,25 

10. 

9.H  89,25 

12.  14 

99,25 

13.  6. 

59,50 

8.  l.|   69,50 

9. 

5.è 

79,50 

10. 

9.f  j  89,50 

12.  2.1 

99,50 

13.  6A 

159,75 

8.  14169,75 

9. 

5.1 

79,75 

10.10.1]  89,75 

12.  24 

99,75 

13.  64 

,60,00 

8.  2. 

70,00 

9. 

M 

8O,00 

10.10.1 

90,00 

12.  3. 
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— .— 4 
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1. 

5. 
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2.  94 
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4. 

14 

40,50 

5.  5.1 1 
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— .  i.* 

10,75 

1. 

5.| 

20,75 

2.  9.§ 

30,75 

4. 

1-1 

40,75 

5.  6.|  1 

1,00 

-  l.| 

11,00 

1. 

5.1 

21,00 

2.10. 

31,00 

4. 

24 

41,00 

5.  64 

1,25 

— .  2. 

11,25 

1. 

6.i 

21,25 

2.104 

31,25 

4. 

2.| 

41,25 

5.  6-l\ 

1,50 

-.  2.1 

11,50 

1. 

6-1 

21,50 

2.10.1 

31,50 

4. 

34 

41,50 

5.  74 

1,75 

— .  2.1 

11,75 

1. 

7. 

21,75 

2.114 

31,75 

4. 

34 

41,75 

5.  7.|  | 

2,00 

— .  34 

12,00 

1. 

7.J 

22,00 

2.11.| 

32,00 

4. 

3.1 

42,00 

5.  8.|  | 

2,25 

— .  3.| 

12,25 

1. 

7-1 

22,25 

3.-4 

32,25 

4. 

44 

42,25 

5.  84  i 

2,50 

— .  4. 

12,50 

1. 

8-i 

22,50 

3.-4 

32,50 

4. 

44 

42,50 

5.  8.j| 

2,75 

— .  44 

12,75 

1. 

8.1 

22,75 

3.-.1 

32,75 

4. 

54 

42,75 

5.  9.1  ! 

3,00 

— •  4.1 

13,00 

1. 

9-1 

23,00 

3.  14 

33,00 

4. 

54 

43,00 

5.  9.f: 

3,25 

— .  54 

13,25 

1. 

9.* 

23,25 

3.  l.f 

33,25 

4. 

5.1 

43,25 

5.104  ! 

3,50 

-•  5.| 

13,50 

1. 

9.Î 

23,50 

3.  2.| 

33,50 

4. 

G-î 

43,50 

5.104  f 

3,75 

— .  6.| 

13,75 

1.104 

23,75 

3.  24 

33,75 

4. 

6.| 

43,75 

5.11.    j 

4,00 

— .  64 

14,00 

1.104 

24,00 

3.  2.1 

34,00 

4. 

74 

44,00 

5.11.1 1 

4,25 

-.  64 

14,25 

1.11.1 

24,25 

3.  3.1 

34,25 

4. 

74 

44,25 

5.114  ! 

4,50 

— .  7.i 

14,50 

1.114 

24,50 

3.  3.f 

34,50 

4. 

8. 

44,50 

6.-4  1 

4,75 

— .  7.} 

14,75 

1.11.1 

24,75 

3.4.| 

34,75 

4. 

8.1 

44,75 

6.-4 

5,00 

-.  8T 

15,00 
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-•1 
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3.  44 
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84 

45,00 

6.  1. 

5,25 
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15,25 
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3 

-T 

25,25 
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4. 

94 

45,25 
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1-1 

25,50 
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4. 
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45,50 

6.  l.f  j 

5,75 

-.9.| 

15,75 
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35,75 
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16,25 

2. 

2-1 

26,25 
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36,25 
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46,25 
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6,50 
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16,50 

2. 
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26,50 

3.  7. 

36,50 

4.114 

46,50 
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6,75 

—.11. 

16,75 

2. 

3-i 

26,75 

3.  7.1 

36,75 

4.11.1 

46,75 

6.  34  ! 

7,00 
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17,00 

2. 

3.| 

27,00 

3.  74 

37,00 
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47,00 

6.  4.J 

7,25 

—.114 

17,25 
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4. 

27,25 

3.  84 

37,25 
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47,25 
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7,50 

1.-4 
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37,50 
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47,50 
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7,75 
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17,75 
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4-î 
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37,75 

5. 

14 

47,75 

6.  5.1 

8,00 
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18,00 

2. 

5.4 

28,00 
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38,00 

5. 

1-1 

48,00 
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8,25 

1.  1.1 

18,25 

2. 

5.| 

28,25 

3.  9.f 

38,25 

5. 

2. 

48,25 

6.  64 

8,50 

1.  l.f 

18,50 

2. 

6. 

28,50 

3.104 

38,50 

5. 

2-1 

48,50 

6.  64 

8,75 

1.  24 

18,75 

2. 
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28,75 

3.10.1 

38,75 

5. 

2-1 

48,75 

6.  7. 

9,00 

1.  2.1 

19,00 

2. 
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29,00 

3.11. 

39,00 

5. 

34 

49,00 

6.  74 

9,25 

1.  3. 

19,25 

2. 

7.4 

29,25 

3.11.1 

39,25 

5. 

3.1 

49,25 

6.  7.1 

9,50 

1.  3.g 

19,50 

2. 

7  s 

29,50 

3.11.1 

39,50 

5. 

4. 

49,50 

6.  84 

9,75 

1.  3.| 

19,75 

2. 

8. 

29,75 

4.-4 

39,75 

5. 

44 

49,75 

6.  8.§ 

10,00 

1.  44 

20,00 

2. 

8.1 

30,00 

4.-.1 

40,00 

5. 

44 

50,00 

6.  94 

148 


1    Shilling 
1   Denier 


7,40 
0,6166 


1/8    0,0771 


50,25 

6.  94 

60,25 

8. 

14 

70,25 

9. 

5.1 

80,25 

10.10.1 

90,25 

12.  2.1 

50,50 

6.  9.1 

60,50 

8. 

U 

70,50 

9. 

G4 

80,50 

10.104 

90,50 

12.  2.f 

50,75 

6.104 

60,75 

8. 

2.i 

70,75 

9. 

64 

80,75 

10.11. 

90,75 

12.  3.| 

51,00 

6.104 

61,00 

8. 

2-1 

71,00 

9. 

7.| 

81,00 

10.11.1 

91,00 

12.  3.| 

51,25 

6.11.| 

61,25 

8. 

3.1 

71,25 

9. 

7.i 

81,25 

10.114 

91,25 

12.  4. 

51,50 

6.114 

61,50 

8. 

34 

71,50 

9. 

8. 

81,50 

11.— .i 

91,50 

12.  4.1 

51,75 

6.11.1 

61,75 

8. 

4-i 

71,75 

9. 

8.1 

81,75 

11.— .1 

91,75 

12.  44 

'  52,00 

7.-.I 

62,00 

8. 

44 

72,00 

9. 

84 

82,00 

11.  1. 

92,00 

12.  54 

52,25 

7 3 

/. — .4 

62,25 

8. 

5. 

72,25 

9. 

9.| 

82,25 

11. 1.1 

92,25 

12.  5.| 

52,50 

7    1i 

1  .      -L.g 

62,50 

8. 

5.1 

72,50 

9. 

9.| 

82,50 

11.  14 

92,50 

12.  6. 

52,75 

7.  14 

62,75 

8. 

54 

72,75 

9.10. 

82,75 

11.  24 

92,75 

12.  64 

53,00 

7.  2. 

63,00 

8. 

6.| 

73,00 

9.10.1 

83,00 

11.  2.1 

93,00 

12.  64 

53,25 

7.  2.| 

63,25 

8. 

6  5 
u.8 

73,25 

9.104 

83,25 

11.  3. 

93,25 

12.  74 

1 53,50 

7.  2.Î 

63,50 

8. 

7. 

73,50 

9.114 

83,50 

11.  3.1 

93,50 

12.  7.1 

53,75 

7.  3.§ 

63,75 

8. 

7-1 

73,75 

9.11.| 

83,75 

11.  34 

93,75 

12.  8. 

54,00 

7.  3.1 

64,00 

8. 

74 

74,00 

10, 

84,00 

11.  44 

94,00 

12.  8.1 

(54,25 

7.  4. 

64,25 

8. 

8.i 

74,25 

10. 

-.§ 

84,25 

11.  4.1 

94,25 

12.  8.1 

154,50 

7.  4.| 

64,50 

8. 

8.1 

74,50 

10. 

-4 

84,50 

11.  5. 

94,50 

12.  94 

54,75 

7.  4.f 

64,75 

8. 

9. 

74,75 

10. 

14 

84,75 

11.  5.1 

94,75 

12.  9.1 

55,00 

7.  5.i 

65,00 

8. 

9.1 

75,00 

10. 

1-1 

85,00 

11.  5.1 

95,00 

12.10. 

55,25 

7.  5.| 

65,25 

8. 

9-ï 

75,25 

10. 

2. 

85,25 

11.  64 

95,25 

12.104 

(55,50 

7.  6. 

65,50 

8.10.| 

75,50 

10. 

2-1 

85,50 

11.  64 

95,50 

12.10.1 

55,75 
1 

7.  6.1 

65,75 

8.10.| 

75,75 

10. 

2-1 

85,75 

11.  7. 

95,75 

12.114 

)6,00 

7.  6.î 

66,00 

8.11. 

76,00 

10. 

34 

86,00 

11.  74 

96,00 

12.11.1 

>6,25 

7.  74 

66,25 

8.11.1 

76,25 

10. 

3.| 

86,25 

11.  7.1 

96,25 

13.— .1 

fï6,50 

775 

66,50 

8.11.1 

76,50 

10. 

4. 

86,50 

il.  84 

96,50 

13.—.* 

(56,75 

7.  8. 

66,75 

9. 

—■i 

76,75 

10. 

44 

86,75 

11.  8.1 

96,75 

13.— .1 

1 57,00 

7.  8.| 

67,00 

9, 

5 

•8 

77,00 

10. 

4-1 

87,00 

11.  9.| 

97,00 

13.  14 

157,25 

7.  8.1 

67,25 

9. 

1. 

77,25 

10. 

54 

87,25 

11.  9.+ 

97,25 

13.  l.f 

1 57,50 

7.  9.J 

67,50 

9. 

1-i 

77,50 

10. 

5-1 

87,50 

11.  9.1 

97,50 

13.  2.i 

[57,75 

7.  9.| 

67,75 

9. 

1J 

77,75 

10. 

6.i 

87,75 

11.104 

97,75 

13.  24 

^58,00 

7.10. 

68,00 

9. 

24 

78,00 

10. 

6.* 

8850O 

ll.lO.f 

98,00 

13.  2.1 

1 58,25 

7.10.* 

68,25 

9. 

2-i 

78,25 

10. 

6.1 

88,25 

ll.ll.i 

98,25 

13.  3.1 

t>8,50 

7.10.1 

68,50 

9. 

3  1 

78,50 

10. 

74 

88,50 

11.11.* 

98,50 

13.  34 

158,75 

7.11.| 

68,75 

9. 

3.i 

78,75 

10. 

74 

88,75 

11.11.1 

98,75 

13.  4.i 

£59,00 

7.11.1 

69,00 

9. 

3.1 

79,00 

10. 

8-i 

89,00 

12.— .1 

99,00 

13.  44 

159,25 

8.-.1 

69,25 

9. 

44 

79,25 

10. 

84 

89,25 

12.— 4 

99,25 

13.  5. 

|59,50 

8.— .| 

69,50 

9. 

44 

79,50 

10. 

8-1 

89,50 

12.  1.J 

99,50 

13.  5.% 

p9,75 

8.--1 

69,75 

9. 

5.| 

79,75 

10. 

9.1 

89,75 

12.  14 

99,75 

13.  5.f 

feo,oo 

8.  l.J 

70,00 

9. 

5.J 

80,00 

10. 

94 

90,00 

12.  2. 

100. 

13.  6.J 

£  à  149 


1    Shilling      7,45 
1   Denier  0,6209 


1/8    0,0776 


0,25 

— •— -1 

10,25 

1. 

M 

20,25 

2.  8.| 

30,25 

4.— .f 

40,25 

5.  4.| 

0,50 

— .— .f 

10,50 

1. 

4-1 

20,50 

2.  9. 

30,50 

4.  1.1 

40,50 

5.  5.3 

0,75 

— .  M 

10,75 

1. 

5.1 

20,75 

2.  9.| 

30,75 

4.  l.| 

40,75 

5.  5.| 

1,00 

-.  1.1 

11,00 

1. 

5.f 

21,00 

2.  9.1 

31,00 

4.  1-1 

41,00 

5.  6. 

1,25 

— .  2. 

11,25 

1. 

6.1 

21,25 

2.10.1 

31,25 

4.  2.1 

41,25 

5.  6.1 

1,50 

— .  2.| 

11,50 

1. 

e.i 

21,50 

2.10.1 

31,50 

4.  2.f 

41,50 

5.  64 

1,75 

— .  2.| 

11,75 

1. 

6.1 

21,75 

2.11. 

31,75 

4.  3.1 

41,75 

5.  7.j 

2,00 

— .  3.J 

12,00 

1. 

7-i 

22,00 

2.11.1 

32,00 

4.  3.^ 

42,00 

5.  7.| 

2,25 

— -  3.| 

12,25 

1. 

7.1 

22,25 

2.11.1 

32,25 

4.  4. 

42,25 

5.  8. 

2,50 

— .  4. 

12,50 

1. 

8.1 

22,50 

3.— .1 

32,50 

4.  4.§ 

42,50 

5.  8.^ 

2,75 

— .  4.| 

12,75 

1. 

8.i 

22,75 

3.-.1 

32,75 

4.  4.| 

42,75 

5.  8.3 

3,00 

-•  4.1 

13,00 

1. 

9. 

23,00 

3.  1. 

33,00 

4.  5.1 

43,00 

5.  9.3 

3,25 

— .  5.1 

13,25 

1. 

9.1 

23,25 

3.  l.i 

33,25 

4.  5.* 

43,25 

5.  9.1 

3,50 

— .  5.1 

13,50 

1. 

9.f 

23,50 

3.  1.1 

33,50 

4.  6. 

43,50 

5.10.1 

3,75 

— .  6. 

13,75 

1.10.1 

23,75 

3.  2.1 

33,75 

4.  6.1 

43,75 

5.10.3 

4,00 

— .  6.J 

14,00 

1.10.1 

24,00 

3.  2.1 

34,00 

4.  6.f 

44,00 

5.10.1 

4,25 

— .  6.1 

14,25 

1.11. 

24,25 

3.  3. 

34,25 

4.  7.1 

44,25 

5.11.3 

4,50 

— .  74 

14,50 

l.ll.i 

24,50 

3.  3.* 

34,50 

4.  7.1 

44,50 

5.11.| 

4,75 

— •  ".g 

14,75 

î.ii.i 

24,75 

3.  3.1 

34,75 

4.  8. 

44,75 

6.-.1 

5,00 

— .  8. 

15,00 

2.- 

— -i 

25,0O 

3.  4.1 

35,00 

4.  8.1 

45,00 

6.—  1 

5,25 

— .  8.* 

15,25 

2.- 

5 

•s 

25,25 

3.  4.1 

35,25 

4.  8.f 

45,25 

6.-.1 

5,50 

— .  8.1 

15,50 

2. 

1. 

25,50 

3.  5.1 

35,50 

4.  9.1 

45,50 

6.  U 

5,75 

— .  9.i 

15,75 

2. 

l.i 

25,75 

3.  5.| 

35,75 

4.  9.1 

45,75 

6.  1.5 

6,00 

—.  9.1 

16,00 

2. 

l.f 

26,00 

3.  5.1 

36,00 

4.10. 

46,00 

6.  2.{ 

6,25 

— .10.1 

16,25 

2. 

2-1 

26,25 

3.  6.1 

36,25 

4.10.1 

46,25 

6.  2.J 

6,50 

—.10.* 

16,50 

2. 

2.| 

26,50 

3.  6.1 

36,50 

4.10.| 

46,50 

6.  a 

6,75 

—.10.1 

16,75 

2. 

3. 

26,75 

3.  7.1 

36,75 

4.11.1 

46,75 

6.   3.:j 

7,00 

— .11.* 

17,00 

2. 

3.| 

27,O0 

3.  7.£ 

37,00 

4.11.1 

47,00 

6.  3.^ 

7,25 

-.11.1 

17,25 

2. 

3.J 

27,25 

3.  7.1 

37,25 

5.— 

47,25 

6.  4.J 

7,50 

l.-.l 

17,50 

2. 

4-1 

27,50 

3.  8.1 

37,50 

5.-.1 

47,50 

6.  J 

7,75 

1.— .i 

17,75 

2. 

4-1 

27,75 

j    3.  8.i 

37,75 

5.— .f 

47,75 

6.  4.J 

8,00 

l.-.l 

18,00 

2. 

5. 

28,00 

!    3.  9.1 

38,00 

5.  1.1 

48,00 

6.  5.| 

8,25 

1.  1.1 

18,25 

2. 

5.§ 

28,25 

3.  9.1 

38,25 

5.  1.1 

48,25 

6.  5.Î 

8,50 

1.  l.f 

18,50 

2. 

5.f 

28,50 

3.  9.1 

38,50 

5.  2. 

48,50 

6.  6.J 

8,75 

1.  2.1 

18,75 

2. 

Qà 

28,75 

;     3.10.1 

38,75 

5.  2.1 

48,75 

6.  fl 

9,00 

1.  2.| 

19,00 

2. 

6.| 

29,O0 

1    3.10.f 

39,00 

5.  2.1 

49,00 

6.  6.] 

9,25 

1.  2.1 

19,25 

o 

7. 

29,25 

i    3.11.1 

39,25 

5.  3.1 

49,25 

6.  7.| 

9,50 

1.  3.1 

19,50 

2. 

7-1 

29,50 

!    3.11.^ 

39,50 

5.  3.1 

49,50 

6.  f 

9,75 

1.  3.f 

19,75 

2. 

7,1 

29,75 

!     3.11.1 

39,75 

5.  4. 

49,75 

6.  8.1 

10,00 

1.  4.1 

20,00 

2, 

8.1 

30,00 

;  4.-.1 

40,00 

5.  4.1 

50,00 

6.  8.t 

£  à  149 


Shilling      7,45 
Denier   0,6209 


1/3    0,0776 


50,25 

6.  9. 

60,25 

y.  1. 

70,25 

9. 

54 

80,25 

10.  94 

90,25 

12. 

1-1 

SO,50 

6.  9.| 

60,50 

S.   1A- 

70,50 

9. 

54 

80,50 

10.  9.1 

90,50 

12. 

I.f 

1*0,75 

6.  9.f 

60,75 

8.   1.1 

70,75 

9. 

6. 

80,75 

10.10.1 

90,75 

12. 

2-1 

S  1,00 

6.10.| 

61,00 

8.  24 

71,00 

9. 

6.| 

81,00 

10.104 

91,0O 

12. 

2-1 

51,25 

aïo.i 

61,25 

8.  2.§ 

71,25 

9. 

64 

81,25 

10.10.1 

91,25 

12. 

3. 

51,50 

6.11. 

61,50 

8.   3. 

71,50 

9. 

7-1 

81,50 

10.114 

91,50 

12. 

3-1 

M, 75 

6.11.| 

61,75 

8.  a.j 

71,75 

9. 

7-1 

81,75 

10.11.1 

91,75 

12. 

34 

52,00 

6.11.| 

62,00 

8.  3.1 

72,00 

9. 

8. 

82,00 

11.— .1 

92,00 

12. 

44 

J2,25 

7.— .§ 

62,25 

8.   44 

72,25 

9. 

8-1 

82,25 

11.— 4 

92,25 

12. 

4-1 

52,50 

7  .—.g 

62,50 

8.  4.1 

72;50 

9. 

84 

82,50 

11.— .1 

92,50 

12. 

0. 

52,75 

7.  1. 

62,75 

8.  5.| 

72,75 

9. 

9.1 

82,75 

11. 14 

92,75 

12. 

5.1 

&3,00 

7.  i.f 

63,00 

8.  5A 

73,00 

9. 

9.| 

83,00 

11.  I.f 

93,O0 

12. 

54 

53,25 

7.  l.| 

63,25 

8.  54 

73,25 

9.10. 

83,25 

11.  2.i 

93,25 

12. 

6.J 

53.50 

7.  2.i 

63,50 

8.  6.|- 

73.50 

9.10.1 

83,50 

11.  2.i 

93,50 

12. 

6.| 

|>3,75 

7.  2.1 

63,75 

8.  6.1 

73,75 

9.104 

83,75 

11.  2.1 

93,75 

12. 

7. 

>4,CO 

7.  3. 

64,00 

8.  7.| 

74,00 

9.114 

84,00 

11.  34 

94,00 

12. 

7  s 

'  '8 

t>4,25 

7.  3.§ 

64,25 

8.   7.-i 

74,25 

9.11.1 

84,25 

11.  34 

94,25 

12. 

74 

K,50 

7.  34 

64,50 

8.   7.1 

74,50 

10, 

84,50 

11.  4.i 

94,50 

12. 

84 

K,75 

7.  44 

64,75 

8.  8.i 

74,75 

10, 

3 

•s 

84,75 

11.  44 

94,75 

12. 

8.1 

>5,00 

7.  4.g 

65,00 

S.  8.1 

75,0O 

10, 

—4 

85,00 

11.  4.1 

95,00 

12. 

9. 

>5,25 

7.  5. 

65,25 

8.  9.| 

75,25 

10. 

1-i 

85,25 

11.  5.1 

95,25 

12. 

9.1 

S5,50 

7.  5.1 

65,50 

8.  9.* 

75,50 

10. 

1-i 

85,50 

11.  54 

95,50 

12. 

9.1 

£5,75 

7.  5,| 

65,75 

8.  9.1 

75,75 

10. 

2. 

85,75 

11.  6.1 

95,75 

12. 

104 

»S8,00 

7.  64 

66,00 

8.104 

76,00 

10. 

2-i 

88,00 

11.  6.1 

96,00 

12.10.1 

>6,25 

7.  6.g 

66,25 

8.104 

76,25 

10. 

u 

86,25 

11.  6.1 

96,25 

12. 

11. 

^6,50 

/ .    /. 

66,50 

8.11.1 

76,50 

10. 

34 

86,50 

11.   7.1 

96,50 

12. 

11  3 

?S,75 

7.   7.1 

66,75 

8.114 

76,75 

10. 

3.| 

86,75 

11.   74 

96,75 

12.11.1 

»f7,00 

7.  74 

67,00 

8.11.1 

77,00 

10. 

4. 

87,00 

11.  8.1 

97,00 

13. 

1 

•4 

f>7,25 

7.  8.i 

67,25 

9.-| 

77,25 

10. 

4-1 

87,25 

11.   SA 

97,25 

13. 

5 

•8 

S7,50 

7.  8.| 

67,50 

•;  — •: 

77;50 

10. 

4-1 

87,50 

11.  9. 

97,50 

13. 

1. 

57,75 

7.  9. 

67,75 

Oli 

77,75 

10. 

34 

87,75 

11.  9.1 

97,75 

13. 

14 

>8,00 

7.  9.| 

68,00 

9.  14 

78.00 

10. 

5.1 

88,00 

11.  94 

98,00 

13. 

1.1 

>8,25 

7.  9.1 

68,25 

<:!.     l.| 

78,25 

10. 

6. 

88,25 

11.10.1 

98,25 

13. 

2.1 

J8,50 

7.10.| 

68,50 

9.  2.§ 

78,50 

10. 

eu 

88,50 

11.10.1 

98,50 

13. 

2-i 

J8,75 

7.10.1- 

68,75 

9.   24 

78,75 

10. 

6.1 

88,75 

11.11. 

98,75 

13. 

0 

*9,00 

7.11. 

69,00 

0    3  1 

79,00 

10. 

"4 

89,00 

11.11.1 

99,O0 

13. 

3.i 

>9,25 

7.11.| 

69,25 

9.   3.o 

79,25 

10. 

'•s 

89,25 

11.114 

99,25 

13. 

3.Ï 

i9,50 

7.11.1 

69,50 

9.  4. 

79,50 

10. 

8. 

89,50 

19  —  1 
j--.       .8 

99,50 

13. 

44 

>9,75 

8.-4 

69,75 

9.  4.1 

79,75 

10. 

8.J 

89,75 

19 5 

x_.       .8 

99,75 

13. 

*•! 

B0,00 

8.-.1 

70,00 

9.  44 

80,00 

10 

8-1 

90,00 

12.  1. 

10O. 

13 

•  5.i 

£  à  150 


Shilling 
Denier 


7,50 
0,625 


1/8    0,0781 


0,25 

— -— -I 

10,25 

1.  4.| 

20,25 

2.  8.§ 

30,25 

4.-.1 

40,25 

5.  4.1 

0,50 

—.—4 

10,50 

1.  4.f 

20,50 

2.  84 

30,50 

4.-4 

40,50 

5.  4.f 

0,75 

-.  l.i 

10,75 

1.  54 

20,75 

2.  94 

30,75 

4.  14 

40,75 

5.  54 

1,00 

-.  l.| 

11,00 

1.  5.1 

21,00 

2.  9.1 

31,00 

4.  1.1 

41,00 

5.  5.| 

1,25 

— .  2. 

11,25 

1.  6.      21,25 

2.10. 

31,25 

4.  2. 

41,25 

5.  6. 

1,50 

-•  24 

11,50 

1.  6.% 

21,50 

2.10.1 

31,50 

4.  2.1 

41,50 

5.  64 

1,75 

— .  2.f 

11,75 

1.  6.f 

21,75 

2.104 

31,75 

4.  2.f 

41,75 

5.  6.f 

2,00 

— .  3.J 

12,00 

1.  74 

22,00 

2.114 

32,00 

4.  34 

42,00 

5.  74 

2,25 

-.  3.1 

12,25 

1.  7.1 

22,25 

2.11.1 

32,25 

4.  3.1 

42,25 

5.  7.1 

2,50 

— .  4. 

12,50 

1.  8. 

22,50 

3.— 

32,50 

4.  4. 

42,50 

5.  8. 

2,75 

-.  4.| 

12,75 

1.  8.§ 

22,75 

3.-.1 

32,75 

4.  4.1 

42,75 

5.  8.| 

3,00 

— .  44 

13,00 

1.  8.f 

23,00 

3.-4 

33,00 

4.  44 

43,00 

5.  8.f 

3,25 

-.  5.J 

13,25 

1.  94 

23,25 

3.  14 

33,25 

4.  54 

43,25 

5.  94 

3,50 

-.  5.1 

13,50 

1        Q   5 

±.     ,7. g 

23,50 

3.  1.1 

33,50 

4.  5.1 

43,50 

5.  9.| 

3,75 

— .  6. 

13,75 

1.10. 

23,75 

3.  2. 

33,75 

4.  6. 

43,75 

5.10. 

4,00 

-.  64 

14,00 

l.lO.f 

24,00 

3.  2.1 

34,00 

4.  6.1 

44,00 

5.10.| 

4,25 

— .  6.f 

14,25 

l.lO.f 

24,25 

3.  24 

34,25 

4.  6.f 

44,25 

5.104 

4,50 

— •  74 

14,50 

1.114 

24,50 

3.  34 

34,50 

4.  74 

44,50 

5.114 

4,75 

— .  7.1 

14,75 

l.ll.l 

24,75 

3.  3.1 

34,75 

4.  7.1 

44,75 

5.11.1 

5,00 

—  8. 

15,00 

2. 

25,00 

3.  4. 

35,00 

4.  8. 

45,00 

6.— 

5,25 

-.  8.| 

15,25 

2.-.1 

25,25 

3.  4.1 

35,25 

4.  8.1 

45,25 

6.-4 

5.50 

-.  8.| 

15,50 

2.-4 

25,50 

3.  44 

35,50 

4.  8.f 

45,50 

6.-4 

5,75 

— .  94 

15,75 

2.  14 

25,75 

3.  54 

35,75 

4.   94 

45,75 

6.  14 

6,00 

".  9.1 

16,00 

2.  1.1 

26,00 

o.   5.§ 

36,00 

4.  9.1 

46,00 

6.  il 

ô;25 

—.10. 

16,25 

2.  2. 

26,25 

3.   6. 

36,25 

4.10. 

46,25 

6.  2. 

6,50 

-.10.1 

16,50 

2.  2.1 

26,50 

3.  6.| 

36,50 

4.10.1 

46,50 

6.  2.1 

6,75 

—.104 

16,75 

2.  24 

26,75 

3.  64 

36,75 

4.104 

46,75 

6.  2.f 

7,00 

—.114 

17,00 

2.  34 

27,00 

3.  74 

37,00 

4.114 

47,00 

6.  34 

7,25 

-.11.1 

17,25 

2.  31 

27,25 

3     7  •' 
o.    /  .8 

37,25 

4.11.1 

47,25 

6.  3.| 

7,50 

1.— 

17,50 

2.  4. 

27,50 

3.  8. 

37,50 

5.— 

47,50 

6.  4, 

7,75 

l.-.l 

17,75 

2.  4.1 

27,75 

3.  8.1 

37,75 

5.-4 

47,75 

6.  4.1 

8,00 

l.— 4 

18,00 

2.  4.f 

28,00 

3.  84 

38,00 

5.-4 

48,00 

6.  4.f 

8,25 

1.  14 

18,25 

2.  54 

28,25 

3.  94 

38,25 

5.  14 

48,25 

6.  5.3 

8,50 

l   1  ^ 

18,50 

2.  5.1 

28,50 

3.  9.1 

38,50 

5.  1.1 

48,50 

6.  5.f 

8,75 

1.  2. 

18,75 

2.  6. 

28,75 

3.10. 

38,75 

5.  2. 

48,75 

6.  6. 

9,00 

1.  2.| 

19,00 

2.  6.1 

29,00 

3.10.1 

39,00 

5.  2.1 

49,00 

6.  6.1 

9,25 

1.  2.f 

19,25 

2.  64 

29,25 

3.104 

39,25 

5.  2.f 

49,25 

6.  6.f 

9,50 

1.  34 

19,50 

2.  74 

29,50 

3.114 

39,50 

5.  34 

49,50 

6.  74 

9,75 

1.  3.1 

19,75 

2.  7.1 

29,75 

3.11.1 

39,75 

5.  3.1 

49,75 

6.  7.1 

10,00 

1.  4. 

20,00 

2.  S. 

30,00 

4  — 

40,00 

5.  4. 

50,00 

6.  8. 

£  à 

150 

1    Shilling      7,50 

1   Denier        0,625    1/8    °'°'bl 

50,25 
50,50 
50,75 

6.  8.| 
6.  8.| 
6.  94 

60,25 
60,50 
60,75 

8.-.| 
8.—.f 
8.  1.1 

70,25 
70,50 
70,75 

9.  4.1 
9.  4.f 
9.  5.1 

80,25 
80,50 
80,75 

10.    8.1 
10.  84 
10.  9.1 

90,25 
90,50 
90,75 

12.— .| 
12.-4 
12.  1.1 

51,00 

51,25 

51,50 

;  51,75 

6.  9.§ 
6.10. 
6.10.1 
6.10.f 

61,00 
61,25 
61,50 
61,75 

8.  1.1 
8.  2. 
8.  2.| 
8.  2.| 

71,00 
71,25 
71,50 
71,75 

9.  5.1 

9.  6. 
9.  6.% 
9.  6.| 

81,00 
81,25 
81,50 
81,75 

10.  9.1 
10.10. 
10.10.1 
10.104 

91,00 
91,25 
91,50 
91,75 

12.  l.| 

12.  2. 
12.  2.1 
12.  24 

!  52,00 
52,25 
52,50 

i  52,75 

6.11.1 
6.11.1 

7.— .| 

62,00 
62,25 
62,5a 
62,75 

8.  3.1 
8.  3.| 
8.  4. 
8.  4.1 

72,00 
72,25 
72,50 
72,75 

9.  7.1 

q     7  â 

9.  8. 
9.  8.1 

82,00 
82,25 
82,50 
82,75 

10.11.1 
10.11.1 

11.— 

11.— .1 

92,00 
92,25 
92,50 
92,75 

12.  3.1 
12.  3.§ 
12.  4. 

12.  4.1 

153,00 
!  53,25 
53,50 
!  53,75 

7.— .| 

7.  l.i 
7.  1.1 

7.  2. 

63,00 
63,25 
63,50 
63,75 

8.  4.f 
8.  5.1 
8.  5.1 
8.  6. 

73,00 
73,25 
73,50 
73,75 

9.  8.| 

9.  9.1 
9.  9.§ 
9.10. 

83,00 
83,25 
83,50 
83,75 

11.-4 

11. 1.1 
11. 1.1 

11.  2. 

93,00 
93,25 
93,50 
93,75 

12.  44 
12.  5.1 
12.  5.1 
12.  6. 

;  54,00 
54,25 
54,50 
|54,75 

7.  2.| 

7.  2.f 
7.  3.i 
7.  3.1 

64,00 
64,25 
64,50 
64,75 

8.  64 
8.  64 

8.  7.1 
8.  7.| 

74,00 
74,25 
74,50 
74,75 

9.10.1 
9.10.£ 
9.11.1 
9.11.| 

84,00 
84,25 
84,50 
84,75 

11.  2.1 

11.  2.f 
11.  3.1 
11.  3,1 

94,00 
94,25 
94,50 
94,75 

12.  64 
12.  6.j 
12.  7.1 
12.  7.| 

|55,O0 
55,25 
i55,50 
|55,75 

7.  4. 
7.  4.1 
7.  4.| 
7.  5.1 

65,00 
65,25 
65,50 
65,75 

8.  8. 
8.  8.1 
8.  8.| 
8.  9.1 

75,00 
75,25 
75,50 
75,75 

10.— 

10.— 4 
10.— 4 

10.  1.1 

85,0O 
85,25 
85,50 
85,75 

IL  4. 
11.  4.1 
11.  4.f 

11.  54 

95,00 
95,25 
95,50 
95,75 

12.  8. 
12.  8.1 
12.  8.f 
12.  9.1 

56,00 

|56,25 

56,50 

56,75 

7.  5.1 
7.  6. 
7.  6.1 
7.  6.| 

66,00 
66,25 
66,50 
66,75 

8.  9.1 

8.10. 

8.10.1 

8.104 

76,00 
76,25 
76,50 
76,75 

10.  1.1 
10.  2. 
10.  2.1 

10.  24 

86,00 
86,25 
86,50 
86,75 

11.  5.1 
11.  6. 
11.  64 
11.  6.f 

96,00 
96,25 
96,50 
96,75 

12.  9.| 
12.10. 
12.10.1 
12.104 

57,00 
157,25 
157,50 
157,75 

7.  7.J 

7.  7.1 
7.  8. 
7.  8.1 

67,00 
67,25 
67,50 
67,75 

8.11.1 
8.11.| 
9.— 
9.-.1 

77,00 
77,25 
77,50 

77,75  ! 

10.  3.1 
10.  3.1 

10.  4. 
10.  4.1 

87,00 
87,25 
87,50 
87,75 

11.  7.1 
11.  7.1 

11.  8. 
11.  8.1 

97,00 
97,25 
97,50 
97,75 

12.11.1 
12.11.1 
13  — 

13.— .1 

.58,00 
58,25 
58,50 

58,75 

7.  8.f 
7.  9.^ 
7.  9.1 
7.10. 

68,00 
68,25 
68,50 
68,75 

9.—.f 
9.  1.1 
9.  1.1 
9.  2. 

78,00 
78,25 
78,50 
78,75 

10.  4.f 
10.  o.i 
10.  5.1 
10.  6. 

88,00 
88,25 
88,50 
88,75 

11.  8.| 
11.  9.1 
11.  9.1 
11.10. 

98,00 
98,25 
98,50 
98,75 

13.— 4 
13.  1.1 
13.  l.| 
13.  2. 

59,00 
j£9,25 
,59,50 
,59,75 

7.10.1 
7.10.| 
7.11.1 
7.11.1 

69,00 
69,25 
69,50 
69,75 

9.  2.1 
9.  2.| 
9.  3.1 
9.  3.1 

79,00 
79,25 
79,50 
79,75 

10.  64 
10.  64 
10.  7.1 
10.  7.1 

89,0O 
89,25 
89,50 
89,75 

11.10.1 
ll.lO.f 
11.11.1 
11.11.1 

99,00 
99,25 
99,50 
99,75 

13.  2.1 
13.  2.f 
13.  3.1 
13.  3J 

,60,00 

8.— 

70,00 

9.  4. 

80,00 

10.  8. 

90,00 

12  — 

100. 

13.  4. 

DEUXIÈME    PARTIE 


miiiiiimiimi:i!iiim:iiii!i:;:i!iiimminiiii 


COIVl/ERSION 


Dl' 


METRE  en  YARD 


lonnes   impaires 
lonnes  paires  : 


Mètres. 
Yards. 


1  mètre  =  tant  de  yards 


Yard    0,91438 
1/8    0,1143 


0,10 

—  i 

•8 

4,10 

M 

8,10 

8  1 

°'S 

12,10 

13.4 

16,10 

17.1 

0,20 

— -i 

4,20 

4.| 

8,20 

9. 

12,20 

13.1 

16,20 

174 

,  0,30 

— -i 

4,30 

4.1 

8,30 

9.1 

12,30 

13.^ 

16,30 

17-1 

0,40 

'8 

4,40 

4.f 

8,40 

9.| 

12,40 

13^ 

16,40 

17.1 

0.50 

1 

4,50 

4-1 

8,50 

9.J 

12,50 

13.1 

16,50 

18. 

1  0,60 

-8 

4,60 

5. 

8,60 

9.1 

12,60 

13.Î 

16,60 

18.| 

jj  0,70 

«4 

4,70 

5.| 

8,70 

9.£ 

12,70 

13.1 

16,70 

134 

1  0,80 

— -1 

4,80 

5.i 

8,80 

»-l 

12,80 

14. 

16,80 

18.| 

1  0,90 

1. 

4,90 

5.§ 

8,90 

94 

12,90 

14.| 

16,90 

184 

1  1,00 

i-i 

5,00 

5.* 

9,00 

^•8 

13,00 

14.i 

17,00 

18.| 

,  1,10 

i-i 

5,10 

5  U 

o.8 

9,10 

10. 

13,10 

14.1 

17,10 

18.f 

;!  1,20 

li 

5,20 

5.1 

9,20 

10. 

13,20 

14.1 

17,20 

184 

1  1,30 

i-l 

5,30 

54 

9,30 

10.J 

13,30 

14.* 

17,30 

18. | 

i\  1,40 

î.j 

5,40 

9,40 

10.J 

13,40 

14.| 

17,40 

19. 

Il  1,50 

1-8 

5,50 

6. 

9,50 

lO.f 

13,50 

14.f 

17,50 

19.1 

1  1,60 

1-1 

5,60 

6.| 

9,60 

10.| 

13,60 

14.1 

17,60 

194 

)  1,70 

1    7 

5,70 

6.J 

9,70 

10.1 

13,70 

15. 

17,70 

19.1 

jl  1,80 

94 

5,80 

6.1 

9,80 

10.| 

13,80 

15.| 

17,80 

19.* 

i\  1,90 

u 

5,90 

6.J 

9,90 

10.1 

13,90 

154 

17,90 

19.| 

li  2,00 

2.| 

6,00 

6.1 

10,00 

10.1 

14,00 

154 

18,00 

19.1 

îl  2>10 

2.i 

6,10 

6.| 

10,10 

11. 

14,10 

15.| 

18,10 

194 

1  2,20 

u 

6,20 

6.| 

10,20 

11.1 

14,20 

15.* 

18,20 

19.1 

1  2,30 

2.* 

6,30 

6.1 

10,30 

u-i 

14,30 

15.1 

18,30 

20. 

1  2,40 

2-1 

6,40 

7. 

10,40 

n.g 

14,40 

15.f 

18,40 

20. | 

1  2,50 

2.1 

6,50 

7-1 

10,50 

114 

14,50 

15.1 

18,50 

20,} 

1  2,60 

2-1 

6,60 

7.1 

10,60 

n.| 

14,60 

16. 

18,60 

20.1 

2,70 

3. 

6,70 

7-1 

10,70 

n.| 

14,70 

16.1 

18,70 

20.* 

1  2,80 

3. 

6,80 

7-1 

10,80 

n.f 

14,80 

16.| 

18,80 

20.* 

2,90 

3.| 

6,90 

7.1 

10,90 

ii.I 

14,90 

164 

18,90 

20.1 

3,00 

3.J 

7,00 

7-i 

11,00 

12. 

15,00 

16.1 

19,00 

20.f 

3,10 

3.1 

7,10 

74 

11,10 

12.i 

15,10 

164 

19,10 

20.1 

3,20 

3.* 

7,20 

7-1 

11,20 

12.J 

15,20 

16.1 

19,20 

21. 

3,30 

3.| 

7,30 

8. 

11,30 

12  s 

15,30 

16.| 

19,30 

21.1 

3,40 

3.f 

7,40 

8-1 

11,40 

12.* 

15,40 

16.1 

19,40 

214 

3,50 

3-1 

7,50 

8.1 

11,50 

12.8 

15,50 

17. 

19,50 

91   3 

-_L.8 

3,60 

3-1 

7,60 

3.1 

11,60 

12.1 

15,60 

17. 

19,60 

91    3 

3,70 

4. 

7,70 

8  3 

11,70 

12.$ 

15,70 

17.| 

19,70 

21.1 

3,80 

4.| 

7,80 

8.* 

11,80 

12.1 

15,80 

174 

19,80 

21.1 

3,90 

44 

7,90 

8.1 

11,90 

13. 

15,90 

17.1 

19,90 

214 

4,00 

4.| 

8,00 

8.1 

12,00 

13.| 

16,00 

174 

20,00 

21-1 

Colonnes 
Colonnes 

impaires 
paires  : 

:    Mitres. 
Yards. 

1   mètre  =  tant  de  yards 

1 

Yard    0,91438 
1/8    0,1143 

20,10 

22. 

24,10 

26.1 

28,10 

304 

32,10 

35.1 

36,10 

39.1 

20,20 

22.1 

24,20 

26.1 

28,20 

30.1 

32,20 

354 

36,20 

39.1 

20,30 

22.1 

24,30 

26  g 

28,30 

31. 

32,30 

35.1 

36,30 

39.f 

20,40 

22.1 

24,40 

26  5 

28,40 

SI 

32,40 

35.| 

36,40 

39.f 

20,50 

Ç>9   3 

8 

24,50 

26.Î 

28,50 

31.J 

32,50 

354 

36,50 

39.1 

20,60 

22.1 

24,60 

2  fi  Z 

28,60 

314 

32,60 

35.1 

36,60 

40 

20,70 

22  § 

24,70 

27 

28,70 

31.1 

32,70 

354 

36,70 

40.1 

20,80 

22.f 

24,80 

27.1 

28,80 

31.1 

32,80 

35. | 

36,80 

404 

20,90 

22  z 

24,90 

27.| 

28,90 

31.1 

32,90 

3(3 

36,90 

40.1 

21,00 

23 

25,00 

27.1 

29,00 

314 

33,C0 

36.| 

37,00 

40.1 

21,10 

23.1 

25,10 

27.1 

29,10 

31.1 

33,10 

364 

37,10 

40-i 

21,20 

23.| 

25,20 

27.1 

29,20 

31.1 

33,20 

364 

37,20 

40.§ 

21,30 

23.J 

25,30 

27.g 

29,30 

32 

33,30 

36.g 

37,30 

40.f 

21,40 

23.| 

25,40 

27^ 

29,40 

32  1 

>-.s 

33,40 

364 

37,40 

40.1 

21,50 

23.1 

25,50 

27.1 

29,50 

Î2.1 

33,50 

064 

37,50 

41 

21,60 

23.1 

25,60 

28 

29,60 

52.| 

33,60 

364 

37,60 

41.1 

21,70 

23.f 

25,70 

28.1 

29,70 

32.1 

33,70 

36.1 

37,70 

414 

21,80 

23.1 

25,80 

28.J 

29,80 

32.s 

33,80 

37 

37,80 

41.1 

21,90 

24 

25,90 

28.1 

29,90 

324 

33,90 

37.1 

37,90 

41.1 

22,00 

24 

26,00 

28.1 

30,00 

32.J 

34,00 

37.1 

38,00 

41.1 

22,10 

24.1 

26,10 

28.1 

30,10 

32.1 

34,10 

374 

38,10 

41.1 

22,20 

24-4 

26,20 

28.1 

30,20 

Î3 

34,20 

37.| 

38,20 

414 

22,30 

24  i 

26,30 

28.| 

30,30 

33.1 

34,30 

37.1 

38,30 

41.1  : 

22,40 

24.1 

26,40 

28.1 

30,40 

33.1 

34,40 

37.1 

38,40 

42 

22,50 

24.| 

26,50 

29 

30,50 

*3.| 

34,50 

37.| 

38,50 

42.1 

22;60 

24^ 

26,60 

90  1 

-"- 'S 

30,60 

33.1 

34,60 

37.1 

38,60 

424 

22,70 

24.1 

26,70 

29.| 

30,70 

i  o    5 

34,70 

38 

38,70 

42.1 

22,80 

24  g 

26,80 

29.J 

30,80 

>û 

34,80 

38 

38,80 

42.1 

22,90 

25 

26,90 

29.1 

30,90 

334 

34,90 

38.1 

38,90 

42.1 

23,00 

25.J 

27,00 

29.1 

31,00 

33.1 

35,00 

384 

39,00 

42.| 

23,10 

25.1 

27,10 

29.1 

31,10 

34 

35,10 

38.| 

39,10 

42.f 

23,20 

25.1 

27,20 

29.] 

31,20 

34.} 

35,20 

38.^ 

39,20 

42.1 

23,30 

25.* 

27,30 

29.1 

31,30 

344 

35,30 

38.1 

39,30 

43. 

23,40 

25.| 

27,40 

30 

31,40 

34  3 

35,40 

384 

39,40 

43.1 

23,50 

25.} 

27,50 

30.1 

31,50 

34.1 

35,50 

38.1 

39,50 

434 

23,60 

25.Î 

27,60 

30.1 

31,60 

34.1 

35,60 

38.1 

39,60 

434 

23,70 

25.Ï 

27,70 

304 

31,70 

34.1 

35,70 

39 

39,70 

43.1 

23,80 

26 

27,80 

30.1 

31,80 

344 

35,80 

39  1 

0.7.  s 

39,80 

43.1 

23,90 

26.1 

27,90 

30.} 

31,90 

34.1 

35,90 

394 

39,90 

43.|  | 

24,00 

26.J 

28,00 

30.1 

32,00 

35 

36,00 

39.1 

40,00 

43.f 

|  Colonnes 
jColonnes 

impaires 

paires  : 

•   Mètres. 

Yards. 

1  mètre  = 

tant  de  yards 

1 

Yard    0,91438 
1/8    0,1143 

40,10 

43.1 

44,10 

484 

48,10 

52.1 

52,10 

57 

56,10 

61-1 

40,20 

44 

44,20 

48.| 

48,20 

524 

52,20 

57.1 

56,20 

61.* 

40,30 

44.} 

44,30 

48.* 

48,30 

52.1 

52,30 

574 

56,30 

61.1 

40,40 

44.| 

44,40 

48.* 

48,40 

52.1 

52,40 

574 

56,40 

61.1 

40,50 

44.J 

44,50 

48.| 

48,50 

53 

52,50 

57.1 

56,50 

614 

i40,60 

44.1 

44,60 

48.| 

48,60 

oo.g 

52,60 

574 

56,60 

61.1 

|40,70 

44.* 

44,70 

48.1 

48,70 

53.J 

52,70 

57. § 

56,70 

62 

,40,80 

44.1 

44,80 

49 

48,80 

53.1 

52,80 

574 

56,80 

62.| 

40,90 

44.4 

44,90 

49.| 

48,90 

534 

52,90 

57. g 

56,90 

624 

|41,00 

44.1 

45,00 

494 

49,00 

53.1 

53,00 

5S 

57,00 

62.1 

i41,10 

45 

45,10 

49.1 

49,10 

53.f 

53,10 

58.1 

57,10 

62.* 

41,20 

45 

45,20 

49.§ 

49,20 

534- 

53,20 

58.1 

57,20 

62.* 

!41,30 

45.| 

45,30 

49.* 

4S,30 

V1,    7 

53,30 

584 

57,30 

62.1 

41,40 

45.-1- 

45,40 

49.| 

49,40 

54 

53,40 

584 

57,40 

624 

!41,50 

45.| 

45,50 

49^ 

49,50 

54.i 

53,50 

58.* 

57,50 

V  _.s 

41,60 

454 

45,60 

49.1 

49,60 

544 

53,60 

58.1 

57.60 

63 

41,70 

45.1 

45,70 

50 

49,70 

54.1 

53,70 

58.f 

57,70 

63.1 

41,80 

454 

45,80 

50.| 

49,80 

544 

53.80 

58.1 

57,80 

634 

41,90 

45.1 

45,90 

504 

49,90 

54.f 

53,90 

59 

57,90 

63.1 

42,00 

45.1 

46,00 

504 

50,00 

54,00 

59 

58,00 

63.1 

42,10 

46 

46,10 

50.1 

50,10 

544 

54,10 

59.1 

58,10 

63.* 

42,20 

46.| 

46,20 

504 

50,20 

54.1 

54,20 

594 

58,20 

63.| 

42,30 

464 

46,30 

50.g 

50,30 

55 

54,30 

59.1 

58,30 

634 

42,40 

46.1 

46,40 

50.f 

50,40 

55. | 

54,40 

59.* 

58,40 

63.1 

42,50 

46.* 

46,50 

50.1 

50,50 

554 

54,50 

59.1 

58,50 

64 

42,60 

46.1 

46,60 

51 

50,60 

55. | 

54,60 

594 

58,60 

64.1 

42,70 

46.| 

46,70 

51.1 

50,70 

55A 

54,70 

59.1 

58,70 

644 

42,80 

46.Î 

46,80 

51.1 

50,80 

554 

54,80 

59.1 

58,80 

644 

42,90 

46.1 

46,90 

514 

50,90 

55.1 

54,90 

60 

58,90 

64.1 

43,00 

47 

47,00 

51.1 

51,00 

55.f 

55,00 

60.1 

59,00 

64.* 

43,10 

47.| 

47,10 

51.* 

51,10 

55.1 

55,10 

604 

59,10 

64.g 

43;20 

474 

47,20 

51.| 

51,20 

56. 

55,20 

60.1 

59,20 

64.f 

43,30 

47.1 

47,30 

51.f 

51,30 

56.1 

55,30 

604 

59,30 

64.1 

43,40 

47.* 

47,40 

51.1 

51,40 

564 

55,40 

60.1 

59,40 

65 

43,50 

47.| 

47,50 

52 

51,50 

564 

55,50 

604 

59,50 

65.i 

43,60 

47.| 

47,60 

52 

51,60 

564 

55.60 

604 

59,60 

65.i 

43,70 

47.f 

47,70 

52.| 

51,70 

56.* 

55,70 

60.1 

59,70 

654 

43,80 

47.1 

47,80 

524 

51,80 

56.1 

55,80 

61 

59,80 

654 

43,90 

48 

47,90 

52.1 

51,90 

564 

55,90 

61.1 

59;90 

65.* 

44,00 

48.1 

48,00 

52.* 

52,00 

56.  | 

56,00 

614 

60,00 

65.1 

Colonnes 
Colonnes 

impaires 
paires  : 

>  :    Mètres. 
Yards. 

1  mètre  = 

=  tant 

de  yards 

1    Yard   0,91438 
1/8    0,1143 

60,10 

65.f 

64,10 

70.1 

68,10 

744 

72,10 

78.1 

76,10 

83.} 

60,20 

65.1 

64,20 

70.} 

68,20 

74.| 

72,20 

79 

76,20 

83.1 

60,30 

66 

64,30 

70.1 

68,30 

74.f 

72,30 

79.! 

76,30 

83.1 

60,40 

66 

64,40 

70.1 

68,40 

74.f 

72,40 

79.! 

76,40 

83.1 

60,50 

66.1 

64,50 

70.1 

68,50 

74.1 

72,50 

79.} 

76,50 

83.1 

60,60 

66.i 

64,60 

70.1 

68,60 

75 

72,60 

79.1 

76,60 

83.| 

60,70 

664 

64,70 

70.| 

68,70 

75.! 

72,70 

79.^ 

76,70 

83.1 

60,80 

66.% 

64,80 

70.1 

68,80 

75.} 

72,80 

79.1 

76,80 

84 

60,90 

664 

64,90 

71 

68,90 

75.g 

72,90 

79.f 

76,90 

84.! 

61,00 

664 

65,00 

71.1 

69,00 

75.1 

73,00 

79.1 

77,00 

84.} 

61,10 

664 

65,10 

71.} 

69,10 

75.% 

73,10 

80 

77,10 

84.1 

61,20 

664 

65,20 

71.} 

69,20 

75.1 

73,20 

80 

77,20 

84.1 

61,30 

61 

65,30 

71.1 

69,30 

754 

73,30 

80.! 

77,30 

84.1 

61,40 

674 

65,40 

71.* 

69,40 

75.1 

73,40 

80.} 

77,40 

84.1 

61,50 

61.\ 

65,50 

71.1 

69,50 

76 

73,50 

80.1 

77,50 

84.| 

61,60 

61.% 

65,60 

71.| 

69,60 

76.| 

73,60 

80.1 

77,60 

84.1 

61,70 

67.1 

65,70 

71.1 

69,70 

76.} 

73,70 

80.1 

77,70 

85 

61,80 

6I4 

65,80 

72 

69,80 

76.1 

73,30 

80.f 

77,80 

85.! 

61,90 

67.f 

65,90 

72.| 

69,90 

76.* 

73,90 

80.1 

77,90 

85.} 

62,00 

67.| 

66,00 

72.! 

70,00 

16.1 

74,00 

80.1 

78,00 

85.} 

62,10 

67.1 

66,10 

72.} 

70,10 

76.1 

74,10 

81 

78,10 

85.1 

62,20 

68 

66,20 

72.1 

70,20 

764 

74,20 

81.! 

78,20 

85.1 

62,30 

68.J 

66,30 

72.* 

70,30 

76.1 

74,30 

81.} 

78,30 

85.1 

62,40 

68.1 

66,40 

72.1 

70,40 

77 

74,40 

81.1 

78,40 

85.f 

62,50 

68.1 

66,50 

72.f 

70s50 

77.| 

74,50 

81.* 

78,50 

85.1 

62,60 

6SA 

66,60 

72.1 

70,60 

77.} 

74,60 

81.1 

78,60 

86 

62,70 

6S.| 

66,70 

73 

70,70 

77.1 

74,70 

81.f 

78,70 

86.! 

62,80 

68.1 

66,80 

73 

70,80 

77.1 

74,80 

814 

78,80 

86.! 

62,90 

68.f 

66,90 

73.| 

70,90 

77.* 

74,90 

81.1 

78,90 

86.} 

63,00 

684 

67,00 

73.} 

71,00 

77.| 

75,00 

82 

79,00 

86.1 

63,10 

69 

67,10 

7Q   3 

71,10 

774 

75,10 

82.! 

79,10 

S6A 

63,20 

69.| 

67,20 

73.1 

71,20 

77.1 

75,20 

82.} 

79,20 

86.1 

63,30 

69.} 

67,30 

134 

71,30 

78 

75,30 

82.1 

79,30 

864 

63.40 

69.1 

67,40 

73.f 

71,40 

78.J 

75,40 

82.1 

79,40 

86.1 

63,50 

69.1 

67,50 

73.1 

71,50 

78.} 

75,50 

79,50 

87 

63,60 

69.* 

67,60 

73.-1 

71,60 

78.} 

75,60 

82.1 

79,60 

87 

63,70 

69.1 

67,70 

74 

71.70 

78.1 

75,70 

824 

79,70 

87.! 

63,80 

69.f 

67,80 

74.! 

71,80 

78.1 

75,80 

82  I 

79,80 

87.} 

63,90 

69.1 

67,90 

744 

71,90 

78.1 

75,90 

83 

79,90 

87.1 

64,00 

70 

68,00 

74.1 

72,00 

784 

76,00 

83.! 

80,00 

87.* 

Colonnes 
i  Colonnes 

impaires 
paires  : 

:   Mètres. 
Tards. 

1  mètre  = 

:  tant 

de  yards 

.   Yard   0,91438 
1/8    0,1143 

80,10 

87.1 

84,10 

92 

88,10 

96.§ 

92,10 

1004 

96,10 

105.| 

80,20 

87.| 

84,20 

92.J 

88,20 

964 

92,20 

100.1 

96,20 

1054 

80,30 

87.1 

84,30 

924 

88,30 

96.1 

92,30 

101 

96,30 

105.1 

80,40 

87.1 

84,40 

924 

88,40 

96.-1 

92,40 

101 

96,40 

105.1 

80,50 

88 

84,50 

92  s 

88,50 

96.f 

92,50 

loi.! 

96,50 

1054 

80,60 

88.1 

84,60 

924 

88,63 

96.1 

92,60 

1014 

96,60 

105.^ 

80,70 

88.1 

84,70 

92.1 

88,70 

97 

92,70 

101.1 

96,70 

105.| 

80,80 

88.1 

84,80 

924 

8S,80 

974 

92,80 

1014 

93,80 

105.-1 

80,90 

88.4 

84,90 

92.1 

88,90 

974 

92,90 

101.1 

96,90 

106 

81,00 

88.1 

85,00 

93. 

89,00 

97.1 

93,00 

101.f 

97,00 

106.| 

81,10 

88.f 

85,10 

93.! 

89,10 

974 

93,10 

101.1 

97,10 

1064 

81,20 

88.$ 

85.20 

93.1 

89,20 

974 

93,20 

101.1 

97,20 

1064 

81,30 

88.1 

85,30 

934 

89,30 

97.1 

93,30 

102. 

97,30 

106.1 

81,40 

89. 

85,40 

93.1 

89,40 

974 

93,40 

102.| 

97,40 

106.* 

81,50 

89.1 

85,50 

934 

89,50 

97.1 

93,50 

1024 

97,50 

106.1 

81,60 

89.J 

85,60 

93.| 

89,60 

98. 

93,60 

102.1 

97,60 

106.f 

81,70 

89.1 

85,70 

93.f 

89,70 

98.| 

93,70 

1024 

97,70 

106.1 

81,80 

89.4 

85,80 

93.1 

89,80 

984 

93,80 

102.1 

97,80 

107. 

81,90 

89.| 

85,90 

94. 

89,90 

98.1 

93,90 

102.f 

97,90 

107.| 

82,00 

89.1 

86,00 

94. 

90,00 

98.1 

94,00 

102. î 

98,00 

107.| 

82,10 

89.Î 

86,10 

94.| 

90,10 

984 

94,10 

102.1 

98,10 

1074 

82,20 

89.1 

86,20 

944 

90,20 

98.| 

94,20 

103. 

98,20 

107.1 

82,30 

90. 

86,30 

94.1 

90,30 

984 

94,30 

103.| 

98,30 

1074 

82,40 

90.| 

86,40 

94.* 

90,40 

98.1 

94,40 

1034 

98,40 

107.1 

82,50 

90.J 

86,50 

94.1 

90,50 

99. 

94,50 

103.| 

93  ;  0 

107.Î 

82,60 

90.1 

86,60 

94.f 

90,60 

994 

94,60 

1034 

98  60 

107.1 

82,70 

90.4 

86,70 

94.1 

90,70 

994 

94,70 

103.1 

S370 

82,80 

90.4 

86,80 

94.1 

90,80 

994 

94,80 

103.1 

98,80 

108. 

82,90 

90.1 

86,90 

95. 

90,90 

99.1 

94,90 

1034 

93  90 

108.| 

83.00 

90.f 

87,00 

95.§ 

91,00 

99.* 

95,00 

103.1 

99,00 

1084 

83,10 

90-1 

87,10 

954 

91,10 

99.g 

95,10 

104. 

99,10 

108.1 

83,20 

91. 

87,20 

95.1 

91,20 

99.f 

95,20 

104.| 

99,20 

108.* 

83,30 

91-1 

87,30 

954 

91,30 

99.1 

95,30 

1044 

99,30 

108.1 

83,40 

91.i 

87,40 

95.1 

91,40 

100. 

95,40 

104.1 

99,40 

108.| 

83,50 

91.1 

87,50 

95.f 

91,50 

1004 

95,50 

1044 

99,50 

1084 

83,60 

91.1 

87,60 

95.f 

91,60 

100.4 

95,60 

1044 

99,60 

108.1 

83,70 

91.J 

87,70 

95.1 

91,70 

1004 

95,70 

104.1 

99,70 

109. 

83,80 

91.1 

87,80 

96. 

91,80 

100.1 

95.80 

104.| 

99,80 

109.| 

83,90 

91.| 

87,90 

96.| 

91,90 

1004 

95,90 

104.1 

99,90 

1094 

84,00 

91.1 

88,00 

96.J 

92,00 

100.1 

96,00 

105. 

100. 

109.1 

TROISIEME  PARTIE 

IIIIIIIIMIIII'li:<i;tllllUl!ll!llll!IIMMMIMIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!llllllllllJJU 


CONVERSION 
ou 

PRIX     AU     MÈTRE 


PRIX      AU     YARD 


Colonnes 

1 

impaires 

mètre 

:   Prix  au 

coûte  : 

Mètre. 

1 

yard     coûterait  : 

Colonnes  paires  :        Prix  au  Yard. 

0,25 
0,50 
0,75 

0,23 
0,46 
0,69 

10,25 
10,50 
10,75 

9,37 
9,60 
9,83 

20,25 
20,50 
20,75 

18,52 
18,74 
18,97 

30,25 
30,50 
30,75 

27,66 

27,89 
28,12 

40,25 
40,50 
40,75 

36,80 
37,03 
37,26 

1,00 
1,25 
1,50 
1,75 

0,91 
1,14 
1,37 
1,60 

11,00 
11,25 
11,50 
11,75 

10,06 
10,29 
10,52 
10,74 

21,00 
21,25 
21,50 
21,75 

19,20 
19,43 
19,66 
19,89 

31,00 
31,25 
31,50 
31,75 

28,35 
28,57 
28,80 
29,03 

41,00 
41,25 
41,50 
41,75 

37,49 
37,72 
37,95 

38,18 

2,00 
2,25 
2,50 
2,75 

1,83 

2,06 
2,29 
2,51 

12,00 
12,25 
12,50 
12,75 

10,97 
11,20 
11,43 
11,66 

22,00 
22,25 
22,50 
22,75 

20,12 
20,34 
20,57 
20,80 

32,00 
32,25 
32,50 
32,75 

29,26 
29,49 
29,72 
29,95 

42,00 
42,25 
42,50 
42,75 

38,40 
38,63 
38,86 
39,09 

3,00 
3,25 
3,50 
3,75 

2,74 
2,97 
3,20 
3,43 

13,00 
13,25 
13,50 
13,75 

11,89 
12,12 
12,34 
12,57 

23,00 
23,25 
23,50 
23,75 

21,03 
21,26 
21,49 
21,72 

33,00 
33,25 
33,50 
33,75 

30,17 
30,40 
30,63 
30.86 

43,00 
43,25 
43,50 
43,75 

39,32 
39,55 
39,78 
40,00 

4,00 
4,25 
4,50 

4,75 

3,66 
3,89 
4,11 
4,34 

14,00 
14,25 
14,50 
14,75 

12,80 
13,03 
13,26 
13,49 

24,00 
24,25 
24,50 
24,75 

21,95 
22,17 
22,40 
22,63 

34,00 
34,25 
34,50 
34,75 

31,09 
31,32 
31,55 
31,77 

44,00 
44,25 
44,50 
44,75 

40,23 
40,46 
40,69 
40,92 

5,00 
5,25 
5,50 
5,75 

4,57 
4,80 
5,03 
5,26 

15,00 
15,25 
15,50 
15,75 

13,72 
13,94 
14,17 
14,40 

25,00 
25,25 
25,50 
25,75 

22,86 
23,09 
23,32 
23,55 

35,00 
35,25 
35,50 
35,75 

32,00 
32,23 
32,46 
32,69 

45,00 
45,25 
45,50 
45,75 

41,15 

41,38 
41,60 
41,83 

6,00 
6,25 
6,50 
6,75 

5,49 
5,71 
5,94 
6,17 

16,00 
16,25 
16,50 
16,75 

14.63 
14,86 
15,09 
15,32 

26,00 
26,25 
26,50 
26,75 

23,77 
24,00 
24,23 
24,46 

36,00 
36,25 
36,50 
36,75 

32,92 
33,15 
33,37 
33,60 

46,00 
46,25 
46,50 
46,75 

42,06 
42,29 
42,52 

42,75 

7,00 
7,25 
7,50 

7,75 

6,40 
6,63 
6,86 
7,09 

17,00 
17,25 
17,50 
17,75 

15,54 
15,77 
16,00 
16,23 

27,00 
27,25 
27,50 
27,75 

24,69 
24,92 
25,15 
25,37 

37,00 
37,25 
37,50 
37,75 

33,83 
34,06 
34,29 
34,52 

47,00 
47,25 
47,50 

47,75 

42,98 
43,20 
43,43 
43,66 

8,00 
8,25 
8,50 
8,75 

7,32 
7,54 

7,77 
8,00 

18,00 
18,25 
18,50 
18,75 

16,46 
16.69 
16,92 
17,14 

28,00 
28,25 
28,50 
28,75 

25,60 
25,83 
26,06 
26,29 

38,00 
38,25 
38,50 
38,75 

34,75 
34,98 
35,20 
35,43 

48,00 
48,25 
48,50 
48,75 

43,89 
44,12 
44,35 
44,58 

9,00 
9,25 
9,50 
9,75 

8,23 
8,46 
8,69 
8,92 

19,00 
19,25 
19,50 
19,75 

17,37 
17,60 
17,83 

18,06 

29,00 
29,25 
29,50 
29,75 

26,52 
26,75 
26,97 
27,20 

39,00 
39,25 
39,50 
39,75 

35,66 
35,89 
36,12 
36,35 

49,00 
49,25 
49,50 
49,75 

44,80 
45,03 
45,26 
45,49 

10,00 

9,14 

20,00 

18,29 

30,00 

27,43 

40,00 

36,58 

50,00 

45,72 

1   mètre  coûte  : 

donnes   impaires  :   Prix  aie  Mètre. 


1   yard     coûterait  : 

Colonnes  paires  :        Prix  au  Tard. 


50,25 

45,95 

60,25 

55,09 

70,25 

64,24 

80,25 

73,38 

90,25 

82,52 

50,50 

46,18 

60,50 

55,32 

70,50 

64,46 

80,50 

73,61 

90,50 

82,75 

50,75 

46,40 

60,75 

55,55 

70,75 

64,69 

80,75 

73,84 

90,75 

82,98 

51,00 

46,63 

61,00 

55,78 

71,00 

64,92 

81,00 

74,06 

91,00 

83,21 

51,25 

46,86 

61,25 

56,01 

71,25 

65,15 

81,25 

74,29 

91,25 

83,44 

51.50 

47,09 

61,50 

56,23 

71,50 

65,38 

81,50 

74,52 

91,50 

83,67 

51,75 

47,32 

61,75 

56,46 

71,75 

65,61 

81,75 

74,75 

91,75 

83,89 

52,00 

47,55 

62,00 

56,69 

72,00 

65,84 

82,00 

74,98 

92,00 

84,12 

52,25 

47,78 

62,25 

56,92 

72,25 

66,06 

82,25 

75,21 

92,25 

84,35 

52,50 

48,00 

62,50 

57,15 

72,50 

66,29 

82,50 

75,44 

92,50 

84,58 

52,75 

48,23 

62,75 

57,38 

72,75 

66,52 

82,75 

75,66 

92,75 

84,81 

53,00 

48,46 

63,00 

57,61 

73,00 

66,75 

83,00 

75,89 

93,00 

85,04 

53525 

48,69 

63,25 

57,83 

73,25 

66,98 

83,25 

76,12 

93,25 

85,27 

53,50 

48,92 

63,50 

58,06 

73,50 

67,21 

83,50 

76,35 

93,50 

85,49 

53,75 

49,15 

63,75 

58,29 

73,75 

67,44 

83,75 

76,58 

93,75 

85,72 

54,00 

49,38 

64,00 

58,52 

74,00 

67,66 

84,00 

76,81 

94,00 

85,95 

54,25 

49,61 

64,25 

58,75 

74,25 

67,89 

84,25 

77,04 

94,25 

86,18 

54,50 

49,83 

64,50 

58,98 

74,50 

68,12 

84,50 

77,27 

94,50 

86,41 

54,75 

50,06 

64,75 

59,21 

74,75 

68,35 

84,75 

77,49 

94,75 

86,64 

55,00 

50,29 

65,00 

59,43 

75,00 

68,58 

85,00 

77,72 

95,00 

86,87 

55,25 

50,52 

65,25 

59,66 

75,25 

68,81 

85,25 

77,95 

95,25 

87,09 

55,50 

50,75 

65,50 

59,89 

75,50 

69,04 

85,50 

78,18 

95,50 

87,32 

55,75 

50,98 

65,75 

60,12 

75,75 

69,26 

85,75 

78,41 

95,75 

87,55 

56,00 

51,23 

66,00 

60,35 

76,00 

69,49 

86,00 

78,64 

96,00 

87,78 

56,25 

51,43 

66,25 

60,58 

76,25 

69,72 

86,25 

78,87 

96,25 

88,01 

56,50 

51,66 

66,50 

60,81 

76,50 

69,95 

86,50 

79,09 

96,50 

88,24 

56,75 

51,89 

66,75 

61,03 

76,75 

70,18 

86,75 

79,32 

96,75 

88,47 

57,00 

52,12 

67,00 

61,26 

77,00 

70,41 

87,00 

79,55 

97,00 

88,69 

57,25 

52,35 

67,25 

61,49 

77,25 

70,64 

87,25 

79,78 

97,25 

88,92 

57,50 

52,58 

67,50 

61,72 

77,50 

70,86 

87,50 

80,01 

97,50 

89,15 

57,75 

52,81 

67,75 

61,95 

77,75 

71,09 

87,75 

80,24 

97,75 

89,38 

58,00 

53,03 

68,00 

62,18 

78,00 

71,32 

88,00 

80,47 

98,00 

89,61 

58,25 

53,26 

68,25 

62,41 

78,25 

71,55 

88,25 

80,69 

98,25 

89,84 

58,50 

53,49 

68,50 

62,64 

78,50 

71,78 

88,50 

80,92 

98,50 

90,07 

58,75 

53,72 

68,75 

62,86 

78,75 

72,01 

88,75 

81,15 

98,75 

90,30 

59,00 

53,95 

69,00 

63,09 

79,00 

72,24 

89,00 

81,38 

99,00 

90,52 

59,25 

54,18 

69,25 

63,32 

79,25 

72,46 

89,25 

81,61 

99,25 

90,75 

59,50 

54,41 

69,50 

63,55 

79,50 

72,69 

89,50 

81,84 

99,50 

90,98 

59,75 

54,63 

69,75 

63,78 

79,75 

72,92 

89,75 

82,07 

99,75 

91,21 

60,00 

54,86 

70,00 

64,01 

80,00 

73,15 

90,00 

82,29 

100. 

91,44 

QUATRIÈME  PARTIE 

IIIIIIIIIIMIIIllllllllllllMIIIIII.IIUIIIIIIIIIIIIIIIlilllllllllllllllllllllllllllllllllllllU 


CONVERSION 
EDE 

POIDS    au    MÈTRE 


1POI1DS    AU    YARD) 


Poids 

:   le  mètre 

Colonnes  impaires  :   Foids  au  Mètre. 

le  yard 

Colonnes  paires  :        Poids  au  Yard. 

5 

4,6 

205 

187 

405 

370 

605 

553 

805 

736 

10 

9 

210 

192 

410 

375 

610 

558 

810 

741 

15 

13,7 

215 

197 

415 

379 

615 

562 

815 

745 

20 

18,3 

220 

201 

420 

384 

620 

567 

820 

750 

25 

22,9 

225 

206 

425 

389 

625 

571 

825 

754 

30 

27,4 

230 

210 

430 

393 

630 

576 

830 

759 

35 

32 

235 

215 

435 

398 

635 

581 

835 

764 

40 

36,6 

240 

219 

440 

402 

640 

585 

840 

768 

45 

41 

245 

224 

445 

407 

645 

590 

845 

773 

50 

45,7 

250 

229 

450 

411 

650 

594 

850 

777 

55 

50,3 

255 

233 

455 

416 

655 

599 

855 

782 

60 

54,9 

260 

238 

460 

421 

660 

603 

860 

786 

65 

59,4 

265 

242 

465 

425 

665 

608 

865 

791 

70 

64 

270 

247 

470 

430 

670 

613 

870 

796 

75 

68,6 

275 

251 

475 

434 

675 

617 

875 

800 

80 

73,2 

280 

256 

480 

439 

680 

622 

880 

805 

85 

77,7 

285 

261 

485 

443 

685 

626 

885 

809 

90 

82,3 

290 

265 

490 

448 

690 

631 

890 

814 

95 

86,9 

295 

270 

495 

453 

695 

635 

895 

818 

100 

91,4 

300 

274 

500    ! 

457 

700 

640 

900 

823 

105 

96 

305 

279 

505 

462 

705 

645 

905 

828 

110 

101 

310 

283 

510 

466 

710 

649 

910 

832 

115 

105 

315 

288 

515 

471 

715 

654 

915 

837 

120 

110 

320 

293 

520 

475 

720 

658 

920 

841 

125 

114 

325 

297 

525 

480 

725 

663 

925 

846 

130 

119 

330 

302 

530 

485 

730 

667 

930 

850 

135 

123 

335 

306 

535 

489 

735 

672 

935 

855 

140 

128 

340 

311 

540 

494 

740 

677 

940 

860 

145 

133 

345 

315 

545 

498 

745 

681 

945 

864 

150 

137 

350 

320 

550 

503 

750 

686 

950 

869 

155 

142 

355 

325 

555 

507 

755 

690 

955 

873 

160 

146 

360 

329 

560 

512 

760 

695 

960 

878 

165 

151 

365 

334 

565 

517 

765 

700 

965 

882 

170 

155 

370 

338 

570 

521 

770 

704 

970 

887 

175 

160 

375 

343 

575 

526. 

775 

709 

975 

892 

180 

165 

380 

347 

580 

530 

780 

713 

980 

896 

185 

169 

385 

352 

585 

535 

785 

718 

985 

901 

190 

174 

390 

357 

590 

539 

790 

722 

990 

905 

195 

178 

395 

361 

595 

544 

795 

727 

995 

910 

200 

183 

400 

366 

600 

549 

800 

732 

1kg 

914 

CINQUIÈME  PARTIE 

Mlllll'ill'lllllll'lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllif 


CONVERSION 

DE 

POIDS    en    GRAMMES 


]POID>B    en    ONCES 


Poids      Décomposition    en    onces 


Colonnes  impaires 

Colonnes    paires  : 


Poids  en   Grammes. 

Poids  en  Onces   et   Drams. 


Once  :  28  gr.  35 

Dram  :  1  gr.  77    (le    6'  d'once) 


5 

— .  3 

205 

7.  4 

405 

14.  5 

605 

21.  5 

805 

28.  6 

10 

— .  6 

210 

7.  7 

410 

14.  7 

610 

21.  8 

810 

28.  9 

15 

— .  8 

215 

7.  9 

415 

14.10 

615 

21.11 

815 

28.12 

20 

—.11 

220 

7.12 

420 

14.13 

620 

21.14 

820 

28.15 

25 

—.14 

225 

7.15 

425 

15.— 

625 

22.  1 

825 

29.  2 

30 

1.  1 

230 

8.  2 

430 

15.  3 

630 

22.  4 

830 

29.  4 

35 

1.  4 

235 

S1.  5 

435 

15.  6 

635 

22.  6 

835 

29.  7 

40 

1.  7 

240 

8.  7 

440 

15.  8 

640 

22.  9 

840 

29.10 

45 

1.  9  ' 

245 

8.10 

445 

15.11 

645 

22.12 

845 

29.13 

50 

1.  12 

250 

8.13 

450 

15.14 

650 

22.15 

850 

30.— 

55 

1.15 

255 

9.— 

455 

16.  1 

655 

23.  2 

855 

30.  3 

60 

2  2 

260 

9.  3 

460 

16.  4 

660 

23.  4 

860 

30.  5 

65 

2.  5 

265 

9.  6 

465 

16.  6 

665 

23.  7 

865 

30.  8 

70 

2.  8 

270 

9.  S 

470 

16.  9 

670 

23.10 

870 

30.11 

75 

2.10 

275 

9.11 

475 

16.12 

675 

23.13 

875 

30.14 

80 

2.13 

280 

9.14 

480 

16.15 

680 

24.— 

880 

31.  1 

85 

3. — 

285 

10.  1 

485 

17.  2 

685 

24.  3 

885 

31.  3 

90 

3.  3 

290 

10.  4 

490 

17.  5 

690 

24.  5 

890 

31.  6 

95 

3.  6 

295 

10.  6 

495 

17.  7 

695 

24.  8 

895 

31.  9 

100 

3.  8 

300 

10.  9 

500 

17.10 

700 

24.11 

900 

31.12 

105 

3.11 

305 

10.12 

505 

17.13 

705 

24.14 

905 

31.15 

110 

3.14 

310 

10.15 

510 

18  — 

710 

25.  1 

910 

32.  2 

115 

4.  1 

315 

11.  2 

515 

18.  3 

715 

25.  4 

915 

32.  4 

120 

4.  4 

320 

11.  5 

520 

18.  5 

720 

25.  6 

920 

32.  7 

125 

4.  7 

325 

11.  7 

525 

18.  8 

725 

25.  9 

925 

32.10 

130 

4.  9 

330 

11.10 

530 

18.11 

730 

25.12 

930 

32.13 

135 

4.12 

335 

11.13 

535 

18.14 

735 

25.15 

935 

33.— 

140 

4.15 

340 

12.—  i 

540 

19.  1 

740 

26.  2 

940 

33.  3 

145 

5.  2 

345 

12.  3 

545 

19.  4 

745 

26.  4 

945 

33.  5 

150 

5.  5 

350 

12.  6 

550 

19.  6 

750 

26.  7 

950 

33.  8 

155 

5.  7 

355 

12.  8 

555 

19.  9 

755 

26.10 

955 

33.11 

160 

5.10 

360 

12.11 

560 

19.12 

760 

26.13 

980 

33.14 

165 

5.13 

365 

12.14 

565 

19.15 

765 

27.-  - 

965 

3,4.  1 

170 

6.— 

370 

13.  1 

570 

20.  2 

770 

27.  3 

970 

34.  3 

175 

6.  3 

375 

13.  4 

575 

20.  5 

775 

27.  5 

975 

34.  6 

180 

6.  6 

380 

13.  6 

580 

20.  7 

780 

27.  S 

980 

34.  9 

185 

6.  8 

385 

13.  9  : 

585 

20.10 

785 

27.11 

985 

34.12 

190 

6.11 

390 

13.12  ; 

590 

20.13 

790 

27.14 

990 

34.15 

195 

6.14 

395 

13.15 

595 

21.— 

795 

28.  1 

995 

35.  2 

200 

7.  1 

400 

14.  2 

600 

21.  3 

800 

28.  4 

1kg 

35.  4 

p: 
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